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为 流 城 训 划 淮 洒 股 圭 服务 的 土壤 水 分 物理 性 质 的 测定 ， 内 容 包括 
。 明 ， 使 初 区 工作 的 同志 能 很 快 的 掌握 。 第 三 章 叙述 野外 调查 完毕 
后 的 这 内 喜 料 整理 工作 ， 包 括 拼图 、 比 样 、 分 类 、 选 择 化 及 桩 吕 
So 这 握 第 四 章 室内 分 析 需 同时 进行 ， 因 选 允 样品 须 在 至 区 调查 
资料 整理 后 进行 选择 ， 而 化 台 凑 料 又 是 确定 土壤 分 类 的 依据 。 各 
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st hard A (160) at 66 SH (162) 三 、 十 地 利用 现 
Bi 状 图 (164) 四、 土地 利用 从 区 图 (165) 五、 土壤 改良 图 (166) 
Ay RABE (168) ”七 、 地 下 水 埋藏 深度 及 等 高 维 图 (169) 

时 到、 地 下 水 矿 化 度 图 (169) . 九 、 深 翻 改 士 图 (169) 十 、 士 壤 肥 
。 罚 力 图 (170)” 干 一 、 图 的 面 积 计算 及 其 他 (171) 
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“是 土壤 分 类 的 基本 工作 。 在 实用 方面 ， 它 有 更 天 作用 ”可 以 为 下 
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- 靶 - 一 芋 、 反 、 水 、 种 、 密 。 借 、 工 、 管 ; 和 进行 了 以 兴修 水 利 ， 
深耕 改 和 土壤 为 主 的 安田 基本 建设 。 为 了 今后 发 业 生 产 的 更 天 路 
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《 3 ) 研 究 人 们 的 农业 活动 对 各 个 土 种 变种 的 影响 。 atl 
(meas aed, ee, 
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: 远古 时 期 ， 地 i 片 坚硬 的 问 石 和 这 样 肥 
话 的 土壤 和 关 帮 的 植物 。 亿 万 生来》 它 未 断 受 着 烈日 眼 对 ， 风 大 
_ 雨 打 ， 水 流 省 蚀 ， 冷 热 变化 ， 生 物 活动 特别 是 微生物 活动 等 一 过 
列 理 化 及 生物 作用 ， 才 使 坚硬 内 石 逐渐 变 得 粉碎 朴 松 》 源 渐 形 成 ， 
了 主 蔗 ， 井 开始 有 了 肥力 。 在 这 形成 过 程 中 ， 除 了 生 牺 起 主导 作 
-用 外 ， 气 候 、 母 质 、 地 形 及 人 类 赫 作 活动 等 ， 世 起 着 相等 重要 的 ， 
作用， 特别 是 农业 生产 活动 对 土壤 改 良和 利用 更 有 着 极其 重要 的 ， 
EX. Ak, PL, WARM, HSM 
起 来 考 虑 ， 才能 至 面 地 了 解 土壤 。 现 在 分 别 研究 这 些 因素 : ee 
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BURAK BE MOM ARI RIOT, 常 产生 不 
PIAS 士 种 共 至 亚 类 和 土 类 。 研 究 地 形 时 应 款 注 意 海拔 高 度 
和 坡度 ， 应 区 别 为 大 区 地 形 ( 契 对 高 度 变化 在 数 十 米 到 数 百 米 )、， 
让 区 地 形 ( 相 对 高 度 变化 在 1~ 10 米 之 间 ) 和 小 区 地 形 (面积 光平 方 
RARE, MANGERE 1 米 以 内 ) 来 进行 研究 。 

& 二 海子 土地 平整 及 发 展 蕉 浙 而 进行 妖 测 时 ， 应 对 小 区 地 形 加 以 
人 珊 研究 ， 了 解 得 区 地 形 在 二 吉 形 成 和 安 业 生 产 上 的 作用 。 

0 二 角 的 地 形 名 称 及 含意 如 下 ( 见 图 1): | 
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10 米 以 下 。 


C.F il: 四 面 为 陡 城 而 顶部 平坦 的 册 地 ; 
d. WWW: 具有 圆 形 山 顶 的 山地 ; 
hp 。. 尖 项 山 : 具有 尖 硕 的 山地 ; 
二 人 


BEY an. shale 和 起 积 物 等 特征 1 Tae 
(2) BR: 不 大 的 图 形 高 地 ， 它 的 底部 天 于 附近 下 地 ， 相 对 - 
aces 100 ~ 200 2K 通常 只 有 40~ 80 Ke es “ 
. Bo 3 
(3) ir 5 EDR E Bde RE REE Cheat wi Be 10-40 | 
米 )， 底 部 直径 和 相对 高 度 间 的 比例 较 小 ， 坡 度 略 陡 》 
(4 ) 长 丘 : 伸 长 的 高 地 ， 与 丘陵 的 区 别 在 手 长 比 寅 天 效 倍 。 
(5 ) 谷 :二 山 之 关 的 狭长 地 形 。 沟 壁 陡峭 的 趾 峡 丛 。 
C6) Bit: 平原 中 突起 的 、 顶 部 平坦 的 地 形 ? 高 度 5~30 米 。 
C7 Bite: 与 地 平面 辣 成 任何 角度 ， 向 一 面 异 科 前 地 形 。 三 
(8 ) 阶 地 :- 一 面 升 高 而 另 一 一 盏 平坦 的 阶梯 伺 地 形 。 IA 
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2 图 1 各 种 地 形 示意 加 
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四 成 十 屿 质 在 很 大 程度 上 次 定 了 土 类 的 化 学 成 让 、 灿 械 租 成 和 
物理 性 质 。 研 究 母 质 主要 是 根据 深厚 的 土壤 剖面 ， 车 有 自然 前 面 
出 更 庆 便 。 为 了 了 解 表 面 地 层 和 底部 岩层 的 特性 ， 应 当 研 究 天 然 
的 或 人 工 的 岩石 露头 。 通 沉 党 母 质 因 搬运 沉积 情况 的 不 同 ， 可 分 为 : 
， C1) BER: 残 积 物 是 中 松 的 碎 块 岩石 ， 为 基 丹 就 地 风化 而 
成 。 其 特征 是 ; 1. 有 和 角 状 碎 块 和 石 砾 ; 2. 没 有 颗粒 的 分 航 和 层 理 ; 
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“RRM. 它 属 于 近 距 离 的 沉积 物 ， 与 士 坡 的 原生 性 土壤 有 类 似 之 
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C2) RMA: 冲积 物 是 江河 水 流 搬运 的 沉积 物 ， 在 。 
辐 凋 二 沽 带 可 以 看 到 不 同 质地 成 层 状 姑 列 ， 它 的 来 源 可 分 为 : 
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党 将 十 塘 和 苦 松 物质 吹 走 ， 风 速 茂 低 时 便 堆积 成 砂 丘 。 砂 乒 和 流 
Bw. 黄 士 都 是 风 积 物 ，- 它 的 下 沈 和 堆积 有 一 定 的 规律 性 。 在 野外 
时， 要 了 解 风 砂 堆积 方向 和 来 源 ， 这 对 克服 网 砂 是 有 助 俭 的 5 
(6) BRSRR: 是 有 积 物质 长 期 积聚 分 解 后 所 形成 的 成 二 
尽 质 ， 多 生成 在 植物 繁茂 地带 或 湖泊 周转 密林 下 。 其 中 含有 大 量 旺 
_ 有 机 物 ， 形 成 黑色 、 褐 色 或 棕色 的 有 机 质 士 壤 。: 它 是 极 好 的 有 机 
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| 土壤 是 自 兰 石 变 成 的 ， 琵 岩石 风化 作用 和 十 坟 形成 同时 进行 时 
中 产生 的 。 它 的 特性 虽 也 可 和 原 求 母 关 相近 似 ， 但 二 般 有 本 质 芋 
的 不 同 。 在 野外 研究 时 ， 不 可 把 十 壤 下 面 岩 石 立 即 肯 定 为 王涛 
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| 笨 变 化 ， 也 就 是 土壤 有 了 变化 的 证 明 ， 可 以 根据 它 的 变化 情况 ， 
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hoa 在 家 区 ， 常 常 因 天 然 植物 转变 为 栽培 作物 ， 加 之 双 进行 耕 
到 ES 施肥 、 灌 浙 等 ， 对 土壤 的 作用 更 是 复杂 。 对 在 上 述 影响 下 农 
四 地 土壤 演化 过 程 的 研究 ， 是 解决 农业 增产 问题 的 基本 工作 。 如 同 “: 
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二 般 产 量 。 作 物 的 品种 和 名 称 一 般 如 下 所 列 : 
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c. 强 度 : 才 士 全 部 被 蚀 ， 底 十 或 岩层 宰 入 。 
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bef: 地 玫 被 区 划 成 课 5 ~ 10M He fay 不 影响 耕作 3 ， 
和 0 Ta: HEAET Y20~ SOK, pe VIIA, AREER: 
© GPU: 地 表 下 切 1~ DRPEMETI, £50 ELE I: 
二 e. 沟 谷 : 下 切 深 达 3~ 5 米 或 更 深 的 沟谷 ， 两 壁 内 陡 。 
0， ， 三、 时 外 上 土壤 的 研究 方法 
荆 主 二审 面 的 种 类 ， 观 党 地 点 的 远 择 ， 羽 及 观察 的 密度 
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土壤 剖面 的 性 态 的 观测 和 研究 ， 是 对 外 研究 主 坟 中 极 重要 的 司 
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”区 ， 如 有 适当 的 现成 剖面 ， 可 用 手 铀 创 去 外 层 土 坊 进 行 观 守 5 除 
上 述 两 种 剖面 外 ， 还 有 对 照章 面 。 也 咱 定 界 草 面 。 这 种 剖面 目前 : 
多 以 打 钻 取 土 观察 来 代替 GHA ARR, FORA 
等 )， 合 进深 度 1~ 2k RADE ELA HI 

WHALE MPR BER, HR EMDR 
HOA HL RES AIA, TE REI AE. OF 
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. 产 上 存在 的 问题 。 因 此 观察 剖 面 时 ， DR ROSATI RR 
OK, SHA MMI, MAMA A 
在 的 特征 ， 忽 略 过 去 的 特征 和 将 来 可 能 发 生 的 特征 。 2 局 

:土壤 前 面 地 点 的 选择 ， 直 接 关系 到 工作 量 与 进度 ， 事 前 必须 让 
周密 考虑 。 一 般 应 该 在 成 士 母 质 的 特点 、 水 分 状况 以 及 利用 土壤 
时 间 与 方法 相同 的 地 方 来 选择 。 选 择 的 原 旭 是 : 1 应 选择 有 代表 
性 的 剖面 ， 不 应 将 剖面 布置 在 土屋 破坏 地 点 ， wn bic Hs eo 

， 海 边 或 过 滤 地 带 。2. 各 种 不 同 的 自然 环境 (如 地 形 、 植物 等 有 变 ， 
“化 的 地 方 )， 应 布 冒 剖面 。3. 土 壤 分 布 面 积 较 大 性 质 复 杂 存 在 间 
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它 包 括 土壤 的 类 型 、 性 质 及 发 生 规律 ， 分 布 面积 及 地 
AW, 于 解 二 方面 点 农业 生产 上 的 问题 及 其 安生 的 原 
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用 这 种 绸 查 方法 。 如 果 调 查 区 面积 较 小 ,土壤 情况 比较 复杂 ，1: 
和 三 比 殉 尺 的 二 开 图 蕉 以 全 部 反映 情况 ， 不 能 达到 答 测 的 要 求 和 
BM WRAL 5 万 比例 尺 。 
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轩 在 的 问题 及 基 与 环境 的 关系 ， 作 为 利用 、 改 良 士 壤 的 依据 。 
国 。 阁 测 是 指 作出 1: 5 万 ~ 1: 1 万 或 更 大 比例 尺 的 土壤 调查 图 。 
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5 于 地 形 图 卉 图 ， 章 面 及 钻 孔 数 更 要 增多 ， 精 度 要 求 更 高 。 

总 之 ， 每 一 土壤 剖面 所 代表 面积 的 大 小 ， 是 区 下 区 等 级 和 好。 
形 图 比例 尺 来 决定 的 。 地 区 熏 复 杂 或 比例 尺 坊 大 ， 齐 面 代表 面积 
便 优 小 ， 也 就 是 观察 剖面 点 数 应 全 稠密 。 这 种 情况 ， 廿 可 随 着 当 
地 交通 情况 、 工 作 人 员 热 生 程 度 以 及 士 壤 情况 的 每 简 而 加 以 钴 ， 
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“在 地 下 水 位 较 高 的 地 方 ， 要 确定 出 现 地 下 水 位 和 表 下 地 下 水 位 四 
如 士 坑 中 未 见 到 地 下 水 ， 可 用 钻 在 坑内 向 下 打 天 Wl Se HB ie PR 
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TAR), 松紧 度 、 肥 力 等 来 划分 。 水 田 一 般 可 分 耕作 野 〈 即 才 士 、 
| 或 称 淋浴 层 )、 下 底层 、 心 士 层 (或 称 演 积 层 )、 底 土 层 (或 称 母 质 
2), MERARE TMS BELMRERER. + OM 
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| 地 证 壤 可 分 为 表土 层 、 心 土 层 、 底 土 层 (内 图 3 )。 
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EWES 从 土壤 颜色 可 以 看 出 它 的 肥力 和 发 青 程度 。 例 如 时 色 
土壤 ， 多 衬 是 较 肥沃 的 ， 有 机 质 含 量 较 高 ; COLMA ， 
少 ， 不 肥 ， 而 且 往 往 是 酸性 的 ; 受 水 分 淤 育 影响 的 王 嫩 ”颜色 便 
Se, Cae. A ee 
“这 一 特点 。 

调查 时 应 注意 逐 层 递 变 的 士 色情 况 ， 分 别 HORE, 

录 时 ， 主 色 在 后 ， 副 色 在 前 。 例 如 棕 黄 色 ， 便 是 黄色 居 主 ， 标 色 
为 副 。 同 时 还 须 注意 士 壤 干 湿 程 度 和 光 粮 强 弱 等 条 件 忆 野外 记 录 
的 是 土壤 湿 油 状态 下 的 颜色 ， 室 内 则 记 风 干 状态 下 的 颜色 。 积 水 忆 
地 方 的 土壤 如 水 稻 士 、 沼 泽 土 的 灰色 、 昔 灰色 ， 和 于 后 常常 变化 很 是 
大 壮 应 根据 野外 情况 记录 。 不 过 土壤 颜色 十 分 复 索 5 阁 以 行 、 黄 、 
白 、 黑 来 形容 是 不 够 的 ， 因 此 过 去 对 土壤 颜色 、 命 名 很 不 一 致 ， “到 
， 同一 颜色 的 土壤 ， 葛 有 两 三 种 不 同 的 称呼 。 野 处 调查 时 应 多 多 
深 共 上 发现 老 农 对 土 色 的 命名 ， 并 创造 性 地 加 以 应 用 Bests a 
\/ 3. 土 壤 质 地 Speer 
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粘土 三 大 类 。 鉴 定 质地 时 ， 取 压 碎 的 土 样 放 在 手记 上 ， 用 水 拌和 
到 可 明 程 度 (水 分 不 宜 过 多 或 过 少 ， 士 桩 必须 完 任 压 碎 ) 再 用 两 
手 搓 担 。 各 种 质地 表 砚 出 下 列 特点 ; Vie 
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4 (5+: 又 称 中 壤土 ， 上 粒 比较 均匀 ， 比 例 为 砂 四 泥 天 ， 

。 志 1 未知， 也 很 松散 ， 可 搓 成 相 系 ， 提 起 后 不 断裂， 但 次 旧时 人 
RB ea 扫 气 时 坑 辟 不 光亮 。 这 种 士 耕 隆 很 好 ， 如 淮 
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4 “Wee JAE-LMEAOTEAR, Hob Ree IVI ELAR 
RL. AAW, MAT, ARE, 
HB Ree He RH ET TE, es A 
| 748, FER MWIAT RR LAR. RST: 


: CI ) 第 一 类 : Pre ee ey ee 
衣 二 因而 不 明显 ， 构 造 一 般 粹 复 人 
FID)s < 


. aaa he ohana: 


四 ys 
€ 2S a Ge ‘ . We Cae aii Bsns, 
gOS po ieee 
2) 团 粒状 : .大 团 粒状 一 一 20~ 10RERs 
团 粒 状 一 一 10~1 毫 米 让 
小 团 粒 状 一 一 1~ 0.535393. 


nO ———/}F0. SHER, ae een, 
: b+ a ee ian 
1) 核 状 ， ABER——20~ 10s 

中 核 状 一 一 10~~7 训 米 ; 
NBR ~ saa A 
2) 粒状 : 大 粒状 一 一 5~ SERS YE 

中 粒状 一 一 3 一 1 训 米 ? 

小 粒状 一 1~ 0.5 毫 米 。 和 
ae 楼 柱状 类 。 沿 垂直 二 方向 发 育 。 
，a, 边 面 不 明显 ， 土 块 构造 复杂 ， 无 定形 。 
DIE: 大 拟 往 状 

中 拟 柱状 一 一 5~ 3 厘米 ; 

小 拟 柱状 一 小 于 3 厘米。 
_b. 边 面 明显 ， 构 造 有 定形 。. ¢ 
DARE: SDAEHS ALR aE ee 
; -大 楼 柱状 一 一 大 于 5 厘米 aS 
小 楼 柱状 一 一 5~ 3 厘米 : 

楼 柱状 一 一 小 于 3 厘米; 
笔 状 (长 度 大 于 5 亚洲 人 二 全 和 1 Ko 
2) 柱 状 : 顶部 圆 而 底部 平 》 
大 柱状 一 一 大 于 5 厘米 ; 
中 柱状 一 一 5~ 3 厘米 ; 
+ 小 桩 状 二 一 小 于 3 EK, 
《3 ) 第 三 类 类 : WARK. EBA A He 
«DIR: 具有 某 种 发 育 程度 的 平面。 
 ， 片 兰 状 一 -大 于 5 厘米 ; 
板 状 一 一 5~~3 厘 米 ; 
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err 
BR IF VBR 
| pene mown. 


Ke ATION: 
”让 坷 位 一 一 10~5 厘 米 ; 
. oe 未 坷 这 一 5~2 厘 米 。 ， i See 
C ame pen Rs Tie tee 
， NEBR —1~ 0.5K. oh 
3) 忆 粒 一 小 于 0.5 厘 米 。 
Ce ee 
De chemsiuteneH, Wotan RAE 
Biii, RMS ATIC. HRI H toy. Sei 
ee eh PERE, TE 、 
BREEDS | 2 
iy .土壤 湿度， 
ABLUTENS, RRLMAKILS, Cte 
DER. mneousrtosa 
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y | 征 


| 用 手 挤 压 } ENKEI MATE 颜色 比 湿 时 浅 得 多 
放 在 手中 感到 湿润， 但 不 会 Fe ME AIRS 


ASME, AERA HER, AMAT AIS 
质地 ”但 挤 不 出 水 来 


[| 不 但 可 以 湿 测 土壤 质地 ， 而 且 可 以 挤 出 水 来 
“6c 


ee ee ORS 

; J aes - 

* 六 了 

i: JE 

"二 > x 

- wag ld +a 

, © LV ry . 

ss F we ee ay 
od ie eae 
2 at 3 站 
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_\ 土 屡 构造 疝 存 在 着 很 多 大 小 不 同 的 孔 除 ， 是 王 重 内 部 安 气 床上 
和 流 动 的 道路 和 著 积 的 场所 。 孔 阶 的 大 小 和 王 灶 猴 列 昌 Dt, sata 
WE. IN, TL, Bd, QE 
有 密切 关系 5 HIAAD RBH Fs es 
C1 ILE WAD ES OM ae 
7; 生 更 人 村 交 生 
* hb. 中 孔 一 一 孔隙 在 1~ 2 毫米 ; wo 
fe. ALAR 2 ~ 3s 于 
d. 海 棉 状 孔 一 一 孔隙 为 3 一 5 毫米 ; By te eee 
e. 灾 状 孔 一 一 孔隙 在 5~ 102K, 由 动物 造成 ; eae 
t WERE RIL—— FLAK FIER. | 
C2 HALRB Rss 二 
a. >4.— FL Bt 2 BES 1.5 ~ 2K: 
_hb. 多 妃 一 一 孔隙 之 间距 离 为 1 BR; 
6 极 多 孔 一 一 孔隙 之 间距 高 等 于 或 小 于 0 aie: 
C3 ) 按 裂 条 的 大 小 区 分 ; 
AREAL AT OR, A 


Ps a 
bate —aipewrietes~ sae; 4 
©. KAUR — AUREL ETE 5~ 10S Ce 

. 1. HAUG — BU RIEAF 1 Rs = 

~ 7, 土 壤 松 紧 度 q 


GRRL RM —, mac, wmaaioes 
“的 松 紧 度 ， 以 引起 土壤 的 生物 理化 性 状 的 变化 5 FE, AAT 
RCRA REE A, A OE REIS 
其 标准 暂 定 如 表 40 “ 

ee CC ae ee 
cringe eae, coe oma 
I ADEA, WHAT ME, AAR. BHA 
同 部 位 要 测定 三 、 四 赤 ， 最 后 的 


Me 


Pid ae Hees rah ty ey 
ae oy 实 ae hee, ABBA, NBR 
ose a ak me pet 2 Bb EMRE” tHE 取出 也 不 | 


Ww 8. LORI EOAIE ere | 
使 和 有 某 此 盐 关 或 和 的 里 答 fe sOK Se tee T EBM. : 
积 下 来 ， 如 石灰 糙 梳 ， 铁 婚 千 核 等 。 这 种 现象 ， 在 淮北 平原 土壤 
HSER, WTO OM, HON Seem eH 
WHALE, UGA, ME. Rk, RE. Sy 
BRS. WRT, WUTRLMRANE. ABNER, 在 时 
到 调查 时 应 盾 注 意 。 新 生体 种 类 如 下 : 
(1 ) 水 洲 性 盐 关 : Shes RELAR. shuigscthée, shaeees th 
ee 7) Se Ps 
EERE: DE Bek BR 
(2) BRR | . 
a BREMEN, | 
CD EAR ARF. AENEID, | 
CARA Se 
由 4. 限 状 斑 一 一 有 明显 边界 的 白色 斑 块 。 
6. 竺 配 ( 砂 硬 ) 一 一 各 种 形状 的 坚硬 新 生体 。 : 
BRERA, es - 
> (4)6, EER MER, BHRAE. BE. 
PREG, FRAMES MDL BES ERS RS 
» ECE MBBS, | 
G MAW HD BHR ERS: [ake BRESERE 
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as Hie FT 
PAE BERRI BRE, FAIR, Kp seid 

9. MSR > 
i 2E AAA ok A A, SAGAR EL RE A 
Giessen 
WUALAL BAL EMR, 1 
土 层 内 有 无 动物 实 、 By ye. Beth. pres, 也 要 查 明 ， Fr 
记载 它 的 种 类 、 形 状 、 颜色 及 分 布 情况 (也 分 多 、 中 * by 无 四 

1) ALES EE a wae IK te a 

以 上 孝 项 ， 在 剖面 观 寨 完毕 后 ， 必 须 逐 项 顺 着 层 丈 的 所 区 用 
 =PSEARRRE, MANBER: NABER, REE 
有 的 项 目 可 卉 在 空白 栏 里 ， 不 可 受 表 格 限制 。 卉 才 之 前 必须 三 上 
3) SPR ERSTE EL. SRE, Fie An ies § 
> HEH CHATEAU TSE Be ae 
HRCA GEIL MBS f 
样 ， 具 附录 1、2。 | 
Hi. GRR ) 
ATES RE | 
eh. ae 
x #E dhs 


1 WALI Ri 

| RAR AR OR REL 
A, QAR. Hie: | 
毕 后 ， NRL ERA § 
薄 盒 标本 ， 以 便携 回 宝 闪 | 
进行 比较 和 主 土 ， 同 时 也 量 
可 用 来 陈列 。 新 合式 样 如 

图 4 所 示 条 四 


ee 


图 4 Rie MRSC 
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DRAM RUM ERR DOM, eA DORE (3 
eee oe SRR ERS, CARE Las A 
a 本 
时 要 注意 士 尼 的 边界 ， 不 可 采取 跨越 两 层 的 标 、 
, Pek 7 coh ARE, MAE ER: ae bg 
SI, WA. EM 2 人 
A. A, ORE, ACRE R, LIER LL: 3 
有 岩石 的 ， 也 要 采 一 小 块 放 入 。 
UREA, ISRCTN “> 
bh Br AMAR BREFS 2 
koe habetadi Ete 
TERY FRMEM EM, MOAT RARE 
seit seas (REALE RNA, WLR AM 学 分 
折 。 一 般 都 在 主要 剖面 内 挑选 。 在 进行 大 面积 士 壤 调 查 时 ， 大 到 
季 均 每 200 奉 方 公里 选取 一 个 。 在 非 盐 总 化 地 区 ， 若 野外 速 测 烙 果 
(hl lll aaa ear 
> Hck 6 PIRI, | 
pis RERNA READ, AERA TSENAO 
的 中 心 部 分 ( 见 图 5 )o 每 一 层 备 有 内 
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两 个 小 标签 ， 一 张 放 袋 内 ， 一 张 系 ALE 
, ARSSN WS wm. 地 全 lees 
As SBAEEKRS. BA. RH TB L------- 
TEE RAAR AS. HHI “处 ote 
HM MNT Rte —iBo | ee eee 
WERE MRR, Zh 


CUM, BE MWONER, Im 
O~2, O~ 3K. RWWA, Hn Sahar Neko 所 
ee AN, ik ns RAR 
REM RSe, AA 部 位 示意 图 


F, Dh PH Reo 
EER, REN, OTR, 
ROE UM (ete , HESNS, ORS, Bee e 
STB Sk BR. RERES, a. 
Rs ll 
— AAR ie ERE, 1H 全 典型 的 、 ARE aX th 或 特 丈 七 
地 ， 应 采取 整 耻 标本 ， 以 作为 数学 、 研 究 、 展 更、 宣传 之 用 。 
REZ, BUA MMA MIE, Fk SEAR A 
格 是 100 x 20 x BK (BARBER X Rx Bo REM, AIL 
面 修成 一 凸 出 的 土 柱 ， 大 小 要 与 木 盒 相 符 ， 然 后 将 术 念 套 在 四 出 
的 土 柱 上 ， 用 鱼 或 给 桩 将 士 柱 从 剖面 上 切 下 来 ， 大 以 修整 清理 ，】 
~ KERR BASRA, MEWS, SR eb A 
Bi. HSMM, AANA. RM BBR 
a eee 


图 6” 装 木 盒 后 的 整 段 标本 


4。 .地 下 水 样 的 采集 
在 二 壮 化 土壤 地 区 ， 当 野 外 测定 地 下水 中 质 化 物 天 于 咏 0176 


年 


下 求 样品 ， 大 致 平均 每 200 在 大 公里 采集 一 个 ， 水 量 2;,000 毫 
且 s 读 修 地 区 及 沦 水 田 、 人 锈 水 田地 方 ， 应 在 有 代表 性 网站 
gee. Sawin, . 
Lib, BEM ADs ciel 5000~2, 000% Fro 

i. Be RF, ATER, 
assed, SE ek Seco, ee 
Be EST, AFORE Lei ASR AIO 7 


于 
本 


ee | | 
. TEN MAMBARIIK, Hk NBR WIR, A 
AMMA. Mh, 但 要 注意 保存 完整 。 和 采 后 系 上 标 答 , 写 明 号 码 、. 
MW. WE, +t. HR. AREER. AR. 
客 、 共 集 人 、 日 期 ( 标 缴 式 样 参阅 图 7)。 | 

， 6. 兰 石 标 本 的 采集 

a ae ee eee ee eer es 
新 鲁 的 崇 厂 ， 契 不 可 以 随意 采取 地 面 上 的 石头 。 同 样 也 要 系 上 标 
i. <a : : : 


A ER FKL SS BE 
| 于 壤 的 性 质 ， 虽 然 可 由 土 域 刘 面 形态 变异 及 四 周 环境 等 来 推 


ee 
Le ARK ae, 大 放生 site? 


人、 


piles 
aie. Bat EE Yi SE 
=, ERNE 

2 :1. 速 测 箱 配备 1 

一 〈17500 毫 升 溶液 涛 .2 只 ， es 未 BR 108% mt wm Ce 
Wo 


(220 FHS 只 : AHR: OER: BRNO. ook ak 
DB, HE LB HO.5KO. EHRs 0.002N MSRM, 
WHEL. SPE HIE 10-96 HY SIE PEW » WE LAO. vein’ 
Fs PERKS KOM. Stee | 
C3 302 Tt BIR —A, Gt0.0342N eT, we eae é 
0.50. 2525 Ft Ll BE o . 
 (4)A5, 10, ARON Re MER 

a 《5 ) 漏 斗 管 2. 只 。 ae 
= (6 SORE FEAR 1 只 。 


%. : 


pire aan 
ate, er 
<7 oS ae 


中 (7 着 管 2 只 ， 附 洗 耳 球 1 个 。 二 
Oo (ake. <a 
C9 REE 1008 本 
Co) ati 1 A, : Met ee 
 CDEKRRatn—F, 办 附 1 he 2a | 
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CORI, FE, MAR, ICR 

; aes 
C13) F5 AAU TEE 2 只 只 ， 精 确 度 0。 ie 容积 2， Siete 
一 端 有 橡皮 头 。 4 : 
《14)15 毫 升 量 杯 Ro 


ey 
下 二 
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毫升 se Y wT , SHIT ‘es 
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mt e 


Re 


。 HR 


rey SE; } 站 = 要 
| Se 
» a y 
¥ | ize “—, 
* 
a dE 
a 
SVB 79 (看 地 区 而 证 
大 
; 


ATE: De 0. 2 ARIE 0. 0247T Wire | 
oS le oe 
ES 《3 )IBRRSII0~ 2038, eta. fie sf 
73 (4 OORE ARIEL 3A 分 别 雇 0， 0020 AGA: ESR 2 
i peor eS c | 
《5 )REESORR ARIA — Bo SS eae as 了 ee 
Coa AR ee et gee yA 


Set ae te : 
二 《1 7 普通 式 士 壤 酸 度 指示 剂 : RE “CBrom! hymol 
er FF PEALO.06552 5 “HE lThymol blue)Q.025%%, -  . 
酚 酸 0.25 克 于 400 EF SRN) Se 
解 后 ， 项 水 稀释 至 1,000 毫升 , fi o.1N NaOH WKF FA MEE 
KPU=D. HARM MMM T OG, WET TR SRIITA ， 
HEB BEES HAR MERE eT Te TE TI 
Re). seer tT soir vie LAL (Oresol red)0.20 
e.. MBO. 163%-F 100 毫升 酒精 中 ， 完 公 游 解 后 加 0.1WNaOI 
1B. 54859, ACH 1 ,000% EF, Wet ANBAL i ot abated 
* lta SBMEW Io | 

(3 0.0247.) hit. 
CARER ARAM: O. 196 ISH 为 了 野外 应 > BY Fa 
rc RS 2 | 
| (SRSA: 16 RA, Jy TI A BE F296 
i Bee, Me Jes BU BCA & AIR SA A= FG) BOTH 0 
Ce SRR: STM 为 野外 应 用 方便,! 用 1035 


法 了 于 
。 加 


5 A 
meee 
ie im 
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wu 与 了 了 7 v4 
: a . Fa Bar 
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~ ~ o* 
= 
Agee 
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“Fo(CN), ig Ke 
=U _ fe 


xy ere 
oa 


| sen ? 
(9 mamas -1 0 Kel TH 
as 
~~ > (10) 44 {48(BaCl,):“0. ov RO. oon Rs 
=. MMM < oe 6 ee 
速 测 箱 适用 作 下 列 几 种 田间 润 定 : ok 
1. yh aca ae | 
“土壤 酸碱度 以 pH 值 求 表示 。 pH ey es = 
af Garp sat, pH fa 7, BUREN Me A 
， ”离子 的 数目 相等 ， 是 不 酸 不 碱 的 中 性 土壤 。p 互 MATT, BM 
PRAT, By wiles 相反 ， Sane 2 eet 
” 便 是 酸性 。 
-简便 易 行 适合 于 野外 工作 的 是 < 雍 色 测定 法 忆 ARS AAT 
fi, EPH AF 7 HEMI, MARAE Ee 
区， 可 用 碱 士 式 酸度 指示 剂 ; IRATE, F 可 用 普通 式 ， 
二 酸度 指示 剂 ( 病 剂 配方 是 室内 化 有 部 分 )。 测定 时 ， 先 取 黄豆 大 小 
OEE HEM, EHSL GARR, Ame RS al 
PLE), HSRC i LIE CORREA AS BI), AL 
AGRI, GEILE RE, AU. AAT EN) 
Ria, CHER, Be Et Jee 6 ail ae 
e me 


* “Nz 


io 9f 


“WARS TwBO.S, in7\5, 6.0, renee 
» WIS.6, 7.2, 其 准确 性 犬 臻 在 0. SUA >. sae ere 
FERPA ROGERS WLBT, Te 
re SMTA ERR, SAMS MLM, WR 
* Belen a DRO, APA OPA AC F Bch — AE ANS 


: 


se 
os 


aL femme 
BAER, REHM. (PMY I ARM RAEN 
a : 


Mik, MAEM ICT, INS, ARM DHL HG 
PULBRAM ERE, (NLR EMEA, Bl 
得 酸度 后 ， 便 可 根据 土壤 情况 ， 适当 的 近 择 作物 3 
BIR eRe ; 
ee ee 
PSE PREM HOI ET, STU ALHE 119 HUSLAR YH HE EB 
fb fame, METER KOBE. F 
RAE LAER Ae RA: 所 以 要 选 
ee es RMR TAME: mA. 


8S re + : . a, BS es 

© 2 | tie armee ae cae 

| RRR PRM BULA 1%AF | + 

| A REA, Abe 15% | REY 

a. oo ieteadleeomets 8% DE | +++ 

ge » ORES ean aha : Sat ; 3 
> 3. 亚 铁 ‘3 


x “Maes, MACK LM, Hee m mR RE 
Sa 举 后 ， 必 须 即 进行 亚 铁 观测 ; ips A, 
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ot last 


* z 
on ‘ ey es ae 
t . hk a 

>. ~~ \ i 
4 W¥ Ppa 3 
‘ 去 二 站 
人 i ge 3 ~ . 
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en ’ . oS \ 
Pi oe] : 
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Sete re RE 


32 SR, acini aaa ae ae 
- 丰 、 所 化物、 硫酸 起 的 大 笃 舍 量 。 但 起 碱 的 分 布 很 不 二 致 ， 不 一 
_ 定 每 个 样品 都 要 测定 ， 可 根据 实际 情况 和 需要 而 定 5 ， -… 


所 


(如 土壤 潮湿 ， 可 酌 量 多 取 一 些 )， 置 指 形 管 中 志 管 申 预 先 放 太 五 
- 僧 于 风干 土 样 的 蒸 馆 水 ( 即 10 毫 逢 或 15 训 乔 ， ALP nit, A 

PATE 5:1 成 比例 增加 ,剧烈 的 动 1~ 25h, FRE IMA 10% 
“硝酸 钾 深 液 0.5 BI, CMR ay, HP IR, ERS 
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3 YRALE 4, 高 : 和 红色 5 i 


HA KNLMARE, | 0,0247N Mme ee MAY FZ | 
fe BREE) x Hes IMA + AH BS REG Ab 2 


CE, ee PRR DIY UE EET CET AS LABIA) 是 


70.5 EFt)o, FAL AT 算 土壤 中 重 碳酸 盐 含量 。 每 用 去 1 毫 天 
“硫酸 ,相当 于 土壤 中 含 重 碳酸 钙 0.296。 
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ie) BEA ye GS At 
2 = x ye 
C 2 ) Sith, ADs, @ Y ) fic ti 7" x4 4)i a? 让 司 
4. 盐 碱 si A > lege ee eet 


C1 RRR: EFL, FLAMERS RE 2 3 338 


DORE RAS TEM) SHER, ABATE. I 
RAB Ht. SHH, BPA SRG RINE AE A 
Ws .无 : 无 色 ; 2. 少 : MM ATE ALE BD AL Bs 3. ae | 


Oo aa oe ; 
AE As 2 AE Ee EA Bc — BRE 0.25 EF, 第 二 刻度 ; 


(3) Mi, WLI Ss ER, ImaepeTEte— tM 
Mii, COAL SBI HR, RRMA 0.03420 
确 酸 银 溢 液 每 带 升 确 酸 银 相当 圭 .2 毫克 所 化 锁 )， 半 至 游 液 出 


Em Rk ROE 
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HRY 个 fh)» #535 » BEAT be AF jiaaiap nyt" 
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pias, HEM, Arti | 
Hea, GIES. UR > THRACE, eS 
ee ee es 
WETE, MATE WLM A MICBNEM, WMA. w 
本 BORNE, EMENABL— FUR, (MEM. 
MAUMARTERS, WON, | 会 使 游 液 颜 色 过 深 HEN 
AGW. CAEN, 最 好 常 进行 空白 测定 ， 以 检查 有 无 其 
他 因 子 的 于 拢 井 校 正 糙 果 。 如 提取 液 在 速 测 时 ， 有 碳酸 盐 存 在 ， 
ee ae een ce Fn 
AGREAMBE. MTL, MRA BI, TEAS 
eee RUE AE. eid 


A-0035% 0. s 
a batt F kc: 每 用 去 0.1 TRIER, HET A 
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EaReLrAnmET RIM AKHEN, mIRC 
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P= Bice - Cpunewena) Agate ca 
P=2hV {+ cota (=e) 全 


(4 a aa 
we ”图 16 ae 
REM (2) SATE. 
(2 ) 吸 水 总 量 (累计 单位 吸水 量 )9> 的 计算 : 
Vst= Wi + U2 Ferre +d, EK - 
式 中 9 、95 sZa peers 9,—— 4 Tel Bra fed fe RARE | 
Share F :的 计算 : 


ih ee -2 厘米 /分 钙 pees 


式 中 i CHRD. 
C4 YR LT Pa IS ok IE Vy 的 计算 :- “ 


Vue ae 厘米 /分 钟 ， 


sta ae SP _ 
为 了 便于 计算 与 整理 ， 可 将 各 值 坦 入 表 中 《与 畦 灌 记 载 才 条 


4.0 值 、 Fo 值 之 确定 ， -5RERE [Fl , ARTS Eto 
RELA, AENEAN MER TURE: 


ere SRY i OED,» DBS 如 发 现 测 
RAMEN, KETONE, HULN L CHORKRAET 
at 10 20% Jo | 


514 EUAN OER SRNR 


一 资料 的 选用 
”每 一 地 区 的 土壤 调查 ， AiG, 每 个 水 分 物理 
让 质 测定 专 的 测定 资料 都 是 很 多 的 。 分 布 范 围 较 广 的 土壤 变种 ， 


z - 


SEMEL, ALATA WM AEM, BBs 
握 各 方面 因素 ， 对 全 部 成 果 进 行 衡 量 比较 ， 择 其 人 
BA, Hib UM . MMS EL, HRMS 

ie Fes | a, . : 
站 _COMARER IER om, EER, HOCK w . 


3 ee Ce 
eres: 
(2)E-EMAR TARE, HAMAR, Ti 
Boron, wMICR RL, sas Fate eR Lm 
环 同 ， 则 都 选用 。 
os (HEH, WAAL LESS, AES 
PHL MBAPR LAE, MEP LAEAWER, 
可 选用 最 大 值 、 中 值 、 最 小 值 。 中 值 杰 可 用 几 点 实 料 的 平均 值 ， 
天 与 最 小 值 同 样 也 可 用 平均 值 。 
(5 BIRCH, EMEA, 在 变种 上 着 Fo 确定 


ms 


沿 定 不 有 多 至 15 个 以 上 的 ， 少 的 有 6~ 8 个 ， 最 少 的 世 有 1~2 个 。， ，， 


SW, ROP PE APHIS ZA 
AS, RAMS | | c 
_ . 到 定 资料 驾 整 理 选 用 完 7 geek 
理 作 大 和 全 二 水 人 运动 竹 性 力 以 初 此 宝生 EM AA th 
pT He Hy We Pea SEO I ), EBA Lo 
“ARH NS EEO, RMAC, a 
ae Oe | 
; 1 田间 最 大 持 水 量 与 不 同 灌水 十 客 ， ast i 
Oren ee eee fee pee 
PSST, AHEAD A HERE AIAR E ok e  e H 
eR SHE LOEB el ED EKSKESERES Kk 
RN: HATER ORES, es 
孔隙 、 质 地 及 地 理 环 境 等 。 | 
2.NE%R. RE. a 
-AORLCARE CO8— ANNE FS) ARBRE: CREAR 
Mf) DEABWCMMOAR, mee, RAM BAL 
Os, HRV CACM HONE, BPH 
REARAE EPR AD Ek OA. aT OH aaa 
种 不 同 灌水 定额 和 不 同 灌水 方式 ( 沟 汪 “REED TDR tk 
Fy: AAD ABLE RR 
ak 3. 比 重 与 容重 
i WEEN CN SEMA RE RIC GO 
BSCE. AGEN), ike SE, wa, NAL 


BEWIKARSo , pee 
4. BRE KA ? ee 
CHA AA CRS, IR, AO 
”季节 的 关系 。 和 


最 后 从 合 僵 部 测定 查 料 ， 询 姓 圭 霹 水 分 物理 性 苦 对 必 亚 增产 
“的 重要 意义 ， 井 对 水 利 土壤 改 臭 及 农业 技术 措施 、 A BA PD 
地 、 提 高 复种 指数 等 烙 合 当地 实际 情况 ， 提 出 初步 意见 和 评价 。 


a 
¢ 
4 


《5 3) 称 取 风干 10 克 ， 测定 其 人 号 称 上 50， 4 
Mba SRAM TRC). | fi 
eG 2 ) 取 100 毫升 比重 瓶 一 只 ， CTPF, PI FP | 
AMBER HK, CRLEMSAKHE EOE 
a, epee ape iti Sepp 人 Ns 


ae 


eee 7. 
# 2 其 水 温 ， Pat POW RARE Hie BECO: , 
cor Bi hy 2 ap 区 Pee x 


BES vs avninnbisnete), Bae 
C,—aEOO HA. ARK RAZ C32) s 
hha BE 1° CAS 7 Z HEH CAAA Fd a BE ST CHS LEE Be 
Hi)» ° ae BS hs ile 


本 "Se UR LE He BEER EE itl dee 


RAC Fa APSA» se ER ANID FOU Be Po 


Wee MEM ELK 


EDR SSPE KOR MTA Lo 
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4.1001 Es 
oem, ccunenmanal 
AME ACEN, Stet ka mC Eee Sy ENE A I 
SRT aa te BRCM Bok 贞 与 室温 相同 . 
(2) Fe 5 JE BA Peake, Bone AMON T 


PRAT EE ROTE JCP (OE Fe 1H EE ii DIM He IR 
“时 的 重量 (比重 瓶 之 校正 方法 ， SE ARDEA ELAR ES 
程 ?附录 3 )。 
ies KARE AGOME ESMMRE) 
5 6 Se ae oe ae aes 
. (eee 
〔 2 ) 于 燥 器 = 2 | | 
(3 EMS ARAB 
C4.) PRR SPARS 11~ 13 克 普通 开 ， 80, 深 于 1o0 毫升 


2. 步 又 : 二 
C1 ) 称 取 at 1 OR TLR FH LPL AOFE, A 已 知 重 


(2 在 干 爆 器 底部 注入 100 毫 升 区 ;SO ANIM, ACFE 


(98 ~ 99%) ZEA IT BES 
(3 ) 把 上 述 绍 念 置 于 干燥 器 之 隔 板 上 ， ete 
: 30~ AOD FUL R, HT HER ICR HUIS 是 
| (4) iit 3 天 后 ， 取出 铝 盒 将 盖 盖 好 ， RE, BRATS 
A, He Jeg AE NAD ~ 3 天 继 炉 进行 检查 性 的 称 重 《不 是 所 有 的 盒子 着 
Ry THER ARS ~ 54), 一 直到 前 一 次 重量 与 后 一 区 重量 的 差 数 直 
Ko. OLIN Wik, Ake RS AVIS, 粘 质 士 壤 比 较 长 ， 
可 以 为 两 个 或 三 个 星期 。 AUN RL ASCH — Neti 
后 一 FRAY HER eS HE ECW Do ee Ma 


0.S~1.5° | ¢ G 
Ye pb ae eh Bee ke Ge hs 
sg Sa 3.05.0 | 
: } 5.06.0 . | 
Beh 6.0~8.0 ee 
8.0~12.0DLE : 


' 
Tt 


« 
io 
# 


4 
四 


ee 


pew FEILER LRM, ER 
| ee ec ehenns. MARE ， 
AGMA MRLIA SKE, BCAA 
最 大 哎 沁 水 是 的 数值。 

三 、 土 野 机 械 分 析 ( 室 内 分 析 ) | oS ies 

有 ss 
BARREL LT MNEs 
BAER aKa Bt: aie 


ww 


‘a Or * | whee) | me iw 


>3.0 — BE 0.05~0.01 BARD 
3,041.0 : 极 粗 砂 0.01~0.005 粗 粉 砂 
0 0-5 | Ha _ 0.005~0.001 »- | ea 
0.50.25 中 砂 <0.00! 粘 粒 
0.25~0.05 =| tah 


本 . Bad & 17) _ 
. ee & ea ee Tae 
| Tere < 
| depts +>" 1 
四 au, 
可 


cf co ecrecelalamlaes | 


ae eae 和 


Se ees ere 


ADU fh LES aes 


1. 设 备 


See ee 
20°C > 4 — RIE Ae He EIB If 0: 000633173 /ZEFP, HRS | 
SENET OE SRN a 


EER TFL ES” PASE 4 Do 
(2) UES. ASHMASIE, BO te 6 厘米 。 
C3 ) 磁 蒸发 隆 或 卷 构 。 
C4 ) 带 有 橡皮 头 之 研磨 棒 。 


(6 ) 士 入 一 套 。 ee Fig hy 0. 5, 0. 25 RAMI 


的 季子 。 


* 


C7 MER. 
(8 )1/100KZ, 


2. 试剂 


0.5N 仿 Ri BES Suk (NaPO, )%R YEE ak Hs: whic 
| ADH Na,0O,, 调节 游 液 酸度 至 PHAB~9, 


3. 步 县 


过 夜 。 


MABSAMBRME, We INA 6 ~H,0, kil 


HAT BLEUE FEIN AER GA 


-~ 


(OBR. oe ; 


C1): 取 通 过 3 毫米 孔径 之 下 均 二 桩 ， 搂 诡 二 上 时 
量 称 取 50 克 ， 置 于 磁 开 中， 加 入 0.5X eee MPH 


ee fe Aie0 25K A, OLA “ito. 25% 


5 
s ney 
ie 


map, “2 


SET ARE ee 
© kama, GioieHie wma, a 


” 有 


， (5 ) 提 笠 棒 。 在 发 璃 棒 一 端 装 一 站 ca il 
ACM TERMI ta 


4 


F fa) 一 分 名 
FRE. wa. 
WGN Brae. 1. ya 45 


3 poof ge ee 


别 于 开交 
、\15、30 分 钟 ， ae arg Re 
wy mae He a 


每 批 样品 中 应 加 太一 空白 测定 ， feb RONEN Se 
5 Afi, hs, 

Rey is sem Buse sent ， 将 最 液 借 在 0 25 毫 米 孔 
HO, kM, VENER Ak, Be FHT A 2 


Mie MLS, HAT RN, RO, OT 

人 

攻 (4 ) 较 比重 计 测 定 辣 果 计算 粕 径 与 制图 。 ， seat 

© ARPT LR Sc WE FATT ES 

项 (元 考 附 省 1 iF ? 

aA Hea Ha i; ARI Al 图 18) 上 求 得 
往 之 粒 径 ( 查 法 见 附注 2)。 

0 SERRE I tO 


_ Sema Ht ETE sony 


RM steer na chara, ae (oe 


ne - 


se ae, 
4 a!) 在 普通 自来水 中 加 入 2 %Na,CO3,. 使 酸度 调节 至 了 瓦 = 一 9.55 Petit — eA 
. aC 等 都 沉淀 析出 ， 所 得 清 液 即 为 活用 之 软水 。 


, hy 


Lh we SDE: LYE Wet 2 TRIE ted ,00088 FF 


err ae ee 


FEE FZ 十 粒 烘 二 后 将 1、0.5、0. 258K FLA AG SE ， 


8 stantial 给 制 土壤 颗粒 级 配 曲线 图 。 


‘ 


te. Este ae aoe 
2 wide. eter pene 3 ec ee 
_ ee 
二 高河 政 土 粒 沉降 深 庆 必 须 困 以 X 校 正 ， 邹 求 出 实际 十 革 沉降 深 订 
ee 
AE FREE ee 必须 未 得 比 是 | 
,过 关系。 这样 (ETT RP berate dens SRI, 
 RETEFZ FEAT: 
1 Soh HLL PBN ke see, RY 
之 体积 可 赂 而 不 计 )， FRPP BIB La, penta 
2 WER CRRA, 1 
, SHEE A POTAORAR LO 15, So, 45, 60 een 
“ABEL. 
A ACUROZAG (OCT, OURTMLIEAACIRDRSE, 
V RK. it 
: ne = Ly +4(2, ae ee 
oth oe ce Mee at 
; Vo —_ EER BAGG EDR) 
A —— Bi Zin ACES ER), 
2 SPR EE 


ee 


aa AD > 
ot 图 17 所 示 No 


a | 


二 
a 


0 NE a 
9 附 之 导 图 上 指示 了 在 图 

AE RN, “a 
AR 设 土壤 之 比重 为 2.77 


0 mi 4 ah me ai LI aan 20°C , 
eee et 


217, SCO 5 ee BAT ae 
降 深度 关系 曲 逢 Mi cok 


- 


+ 
3 


a Amin” 


zhi! 


ee a Ee Sty ee 有 a res tae 
“ =< Sel 人 eral 本 ~ 
Dy dere 77 Cmaps . = : 
ae ae ed a . a i 5a * tae sg ae A ae mo oe es S -. + 7 
人 eh As: ie inf - ‘ Cee 7 nee 
yy 4 rae oA ; ‘ : » ° Me . . 
| 


ae ar ee ty ; <7 J =. te edi 
os poi Leal . . 61e 


amma Os 2 )， 二 ACRE 与 4x 1033 


2 E 
ee a 
Boy 25 时 之 有 效 沉降 深度 为 12 厘 米 ， es sue 


Le ™. a 
it Sales = ORpaggaaeeed 304, Yat re 

$7 YR py ” ee JS 4 
BEC 0 SHEA Be 


re 4 . = 、 . - 2 .并 ， ra + 


“BABE 

_ 用 吸 管 法 分 析 时 ， 所 Bim BLHE LALO Fo. OSI, eT 

ime Tas: ee eats, ae 人 ie 

& ,0505~ 0.013 - pe) pie i 

2. 0.01~0. 005882 ay Be) ee 

3s 0.005< 0.001 毫 米 ; 

A, <0.001 毫 米 。 one ae 

eee ae 

DB. MEE AO.25~0. Se PEE 本 

2 1B | | Be ey 
EMER Ke pete. Aaey a 

(2 RE. BAL OSTET IE PA. 放 三 用 活塞 。 

(3 ) 称 重 瓶 。 

《4 )110,000 分 析 天 平 。 

: 2 2. 试 剂 

a “(ASEM RES | 

3.5 

a COREE KLIN, BEAD) HARON 

时 1 这。 加 土壤 中 含有 可 洲 盐 时 ， 须 先 校 一 般 方法 用 水 洗 至 无 包 

用， 和 井 测定 双 滤 液 中 盐分 含量 。 在 所 取 试 料 重量 中 减 去 盐分 含量 

国 所 得 重量 ， 为 以 后 计算 粕 级 百分比 含量 之 基数 。 如 土壤 有 机 质 较 

BZ, AYE,O, 预先 去 除 ， 处 理 后 所 得 试 料 加 O.5NNaPO, 10 训 

FH MMH EMD We ee 
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; ie. SS ) IAEA A IOBURL IE A.1 ,OOO%E FEIT BPS mE 1 
“ I TER SET B10 AE IN HS 
AGI. BE RGM LILA ATE” 200 
人 on ae we Leith ENTE M2 Sto ‘ae 
05 SRAVRRELIT, ial — 
ia a SRD DFO. oo 18 aR RHHERUSEL 9 3es 第 一 天 在 
PS, HOKE, HSE, RH 
ORRIN, BR RE OE, 
RBS AN HE HE TA 7 ps — A 略 诗 算 出 


nie PKS 
“Suen rior 米 
… 当 采取 粒 径 小 对 0 区 


‘Ko ; 


ee INGE ARR, ZAHEER BOER te 
> 10° CTHERE, 以 分 析 天 平 称 出 所 吸 各 试 料 的 重量 。 Ha tk 
5 RBZ Ae AURAL. AUR0.0127 9 RTI A, HO A 


BEB ARE o | 


DO 0. 


eet i 
+ >. 
H/Y Ate | 
ane ae Bre 
+ ~" <A -ogy 
| 


par’ 
il 

-| 
1s 不 


j 
—_ 
1 


DAE UARSE SEMI, RR NRIELTCO 25 ALAIN L. mR 


如 同比 重 计 法 所 述 ， 用 饰 分 法 得 出 1 0.5, 0， 25H ALAR 


之 重量 。 
45th | 
C1 ) 由 吸管 法 吸出 之 试 料 : 


‘ _# 


小 于 某 粒 径 土 粒 之 百分比 含量 


_ 小子 其 辽 径 土 粒 的 就 料 重 ( 克 ) «00 
BATA L Fa) 


C2.) EH Afi ES HZ BET: 
SAME ee k= 5 


sper ee 的 试 料 重 ( 克 ) 、 
AA L TEE) 


x 100 


7 
"| 
$ 
an 
“g 
¥ 


ee acter “a 


本 整理 maa a 


人 


本 < ee 
Bul SEMA BCC A FEM DAs) BB 
ANAK ERER ORS 7 

See ; 
(a ese AONE LE MEENA, ARE 与 : 
en ane ) 
BEAN TR, RON. RT TR | 
窗 封 保存 本 pees 
on whoa 吕 标 本 ， 大 互相 核对 ， 错误 处 加 以 he 
» RA EA EE Cin RE RS) 
PPR AGRE AR, co ote 
Ul, AACS, AVR ARRR RA 
下 (sz ) 蔡 人 以 上 审查 清理 工作， 根据 主要 划 面 的 特征 ， 燃 制 二 
A HE BAM RCH 21). ATA) AW AK Ie 
> FEAR LMED BIDEN, BIER HEE STAT 


= LM DR IRIE 
淹 | 地 [自然 | PH fake) a 源 地  +BER 
Pon EN 和 
形 aD 储 ”| 应 范围 de | Stab | ibefapals 


h 'c tts = : ~ 
we F co 
« al 
¢ - 
机 7 
> 
. 
| 
. 


» 1A ot, BAST BMS, WHEAT, 
; 1 LAE BH RCE, WLR AER, Ise h HHI, HOSE 
: pe 


’ Pa 
, _ 
a | 


一 表 ， 以 备 日 后 妊 测 时 参考 。 


.的 目的 与 要求 来 进行 ， 它 的 原则 是 : 


Hg . 题 、 Pee TR THE 5 RAH. - :的 二 要 =| | 
《4 SRSUSPL ORR, BPO RaSR EIA ) 
SAME LPH SEAO ARE, ATMS AREA, TBA HE a 


=. SBADDS SH SD - ， . 

C1 ide He AEE, Le 
典型 剖面 (数目 不 宜 过 峭 ,特别 是 在 野外 划分 土壤 类 型 有 困难 时 ， 3 
应 多 选 代表 剖面 )， 互 相 比较 ， 并 参考 野外 对 土壤 生成 环境 的 ie 
| DSBS RAAT RARE MS A 
= 变种 为 单位 初步 划分 土壤 类 型 。 ”二 一 3 
: Ce ee ee ee 
(eR SRB). TEBE. Aceh F BURIED). 地 下 区 
HMR. WILE, DARA i CBE 
eR MRE, A. RR RP eats 
GH) ,必要 时 进行 归 井 ， 以 确定 各 变种 在 形态 芋 及 其 他 方面 的 趣 
同性 与 相 异 点 ， 作 为 分 类 的 依据 。. 在 统计 过 程 中 ， 如 发 现 同一 莉 
PLM AE TT Laas |: SSE le ey 
差异 附 ， 应 重新 考虑 其 在 分 类 上 的 位 置 。 4 
(3) DELO, AHL SR(RRS), 各 顶 主要 万 
士 因素 情况 、 主 要 剖面 特 征 、 分 析 数字 的 平均 值 等 。 
、， 三 、 分 析 标 本 的 选择 Pies 4 

ASPET RER MSE DA, Jk soe 
RARER COE. SURE. BS), Mee 
LM A, ESM SMO, ee 
BA RAE HET ARREST. DB ek 
ERA DLO ES OSS, (EAE 


4 ‘ Mi /用 
ae 人 P 和 
ol! ty) ; YN 和 a, oR 
时 Vase , YB Ae OU Wey | nt 
0 
aaa -了 “Saf Eo ¥ , 
| ae eee ey" ROD ol) Sc ee ‘ ; shat 
aie 7 y MS 4 5 . “< - Z 
ri “Ts 。 oot, Bett ‘ “ 7 
人 加 ‘ - P 
at = ares es par : > be 83 ; 


Aoshnenscaxaneecnone sen 
Sh, MMR: =~ |. fe * 


“Caiman a, ToBI A RE BH a Ci = 
Spal ti oe 
(3 dite 二 分 BEAM aL, KGS 时 所 其 规律 时 ， 分 析 量 


以 下 人 - to ; 

| ARNHA, MEEHAN RET 

确定， 一 般 应 注意 下 列 几 点 : 

和 《为 机 定 二 壤 分 类 四 是 项 要 的 ， 分 析 标 本 六 最 可 以 少 ， 

项 目 应 较 多 。 因 负 定 分 类 单位 是 件 比 较 复 杂 的 工作 ， 需 本 各 方 

‘una ‘ “te oS rf 
(ARR, ER. AMS, RAR BS 

和 

作 改 良 的 依据 。 
3 利用 目的 不 同时 ， 分 折 项 目 应 者 重点 。 如 进行 水 和 二 塘 

CBs AEE TE RIE. AiR RE AR 

析 顶 目 应 多 一 些 

en eae a ee ec ae 

SS. RA LCRTA MABEL MT RAE. RAB 

Beye ah, 一 份 留 底 ， —PRREA 

galas alee cela 

. 


§17 土地 利用 资料 的 整理 


5 ) 宣 查 各 小 租 枝 外 记录 乌 土 有 关 土 地 利用 资料 与 在 县 区 少 
也 得 于 料 ，. 并 将 这 些 者 料 互相 核对 校正 《如 前 人 有 此 调查 奏 料 ， 
SMITE) AIA SAR ak A REZ, 应 根据 各 有 关 因素 ， 研究 
性 志 南 料 的 正确 性 ， 必 要 时 作 适 当 的 修正 KH SEBIBD) 0 
C2 AMER RAR RGD A ERA, Bae AR Th He 
are 森林 、 冀 牧 等 ) 的 生产 情况 。 如 为 耕地 应 统计 
ee THE, 各 种 作 忌 分 布 的 面积 及 其 所 击 十 地 利用 分 


要“ 和 _ 到 ae y f... |Z 
> - 本 


一 


“Ba. EMAC, se A ae 
Sy ATR £9 FEA 11, eT ~ <3 
comeane gern GR. WHHL, WRF 

种 主要 农作物 生产 指标 的 一 般 值 (或 下 均值 )、 最 高 值 和 最 低 值 
CS ) 壬 制 土地 利用 现状 说 明 简 表 ， 提 出 存在 问题 52 

§18 tRKRKMWS MD 

FMR ELISHA, PRE ELMER 

同 的 土地 区 段 。 根 据 土壤 水 分 物理 及 化 学 鉴定 糙 果 ATK ICH 

- 质 准 料 (地 下 水 的 埋藏 深度 及 所 含 盐分 ) 作 土壤 改良 鉴定 ， 并 参考 
MA. LAS. POURRA. BEBE. 

形 、 地 势 等 各 项 自然 地 理 条 件 ， 初 步 划分 土壤 改 且 区 人、 

5 ee -根据 密 内 化 网 灶 果 审查 并 校正 土壤 分 类 点 二 接收 床 区 。 


319 ， 意图 的 整理 


1. 土 壤 分 布 草图 的 整理 
en ee” a 
POSSE | Ay ee aE. Be SL 
BAAS FEDS Shp SE BLS GE AL A 
(2) DRL FALE et EE, A SP RET 
BANA. AREAL MAS R MKB A 
PME OKRRA, RTECS Bik, HES WM CELI 
ROEBAR, RELA 3 

C 9 HEEL EM An HO PES SRM 

Bk, HOURS RES 久 号 ， 标 明 主 要 刘 面 的 位 置 和 水 分 

- 理 测 点 的 位 置 。 : 
COREE EN, ama iinEs 人 

阅 第 五 章 )o 4 


4 


( 5 oo a 
aE it ae HAT ore fet mo 
cH te Bae SEH RL. BERL. Ak : 
湖泊 、 Pilea we triiees 区 总 面 Lei 5 Bir , 
pe. ATE eB, sR MATE 
= A HALA Pans me HIRT 
公里 )。 汉王 SR 
C8 ARE ee EE i 
er a : 
2. 土地 利用 现状 草图 的 整理 se - 
4 Co ARENDT SAA, HU HE BE OF 
ALA EWAL AD KARST. | 
= (SPIE BSE RABE SM CB 
加 第 五 章 )。 一 
( 3 ) 筋 区 租 寻 面积 ， 求 出 各 不 同 土地 利用 分 区 的 面积 ， 及 其 
fobs ET ANY ET Bic Tee ak 
ORLA ORES OAT 
全 的 朵 仙 和 设 明 让 5 


< 


§20 标本 的 整理 


在 上 潮 标 本 整理 与 十 塘 关 型 初步 划分 的 大 硼 上 ， 选 择 代表 性 
莽 当 至 面 有 关 的 化 欢 益 料 ( 最 好 也 具有 水 分 物理 测定 春 料 ) 的 标 
索 供 研究 及 陈列 之 用 。 弥 委 标本 依 亚 类 或 士 种 来 渤 择 ， 板 念 标本 
eee ae ra 

j RABE A Fi BE AME, RM A ae 
ew, MRM. 

2 FRAME MACH D. Be, SemeACIEIA SHE 
RE, HRELIEMLM SZ £. ey eens a ae 
EAS, FPR 5 

MRA CEE 装 入 特制 标本 年 内 ， 以 供 研究 与 陈列 之 、 


tom 88 
a: fp 
~ a 2 


‘ 


a peimaene, cusraneries nner, galt 
ete eet Ile ae 全 
eae ATP S BIZ ho RR 


HDS, Pot 5 RN LEON ME Bh 地 JE. 
质 、 形 坊 特征、 化 了 村 果 、 采 集 地 点、 时 拉 和 条 信者 丸 名 克 ， 4 
芒 一 入 号 。 
”在 室内 整理 与 研究 ZORA, dm ROUEN ANTE, 
SSD SONS ED, MOAT AT EA RE» A Da 
， 补 查 ， 以 期 获得 至 面 性 的 精确 碍 料 。 RE 


~ 


mr 


a 


人 
a eee 3 


EPA Me Ht - et aee 
ea oe eal 
“Ht, EARLE A A 
BE (SRR), Ja ERA i 

活性 酸度 用 PH (RRA. 人 

FLORA, LMR Ae RARER 
RRL ACTOR IE 1 AVA 1 Oe 
EE, CAPA BES SURMNRAEEMER. BRR 
果 。 术 解 性 酸 条 在 列 卫 和 强 破 的 水 解 伺 趟 关 ( 如 草酸 锁 等 ) 的 溶液 
中 所 表现 出 的 酸度 。 SG ae 


oy ESTAR Hae pH 值 的 测定 〈 比 色 测定 法 )， 
TAM DS FRE AS ELA 
表示 。 S 
1. 设 备 
《1 阿里 亚 莫 夫 斯 基 标准 色 一 组 ; 


4) faa ot mst 
Cas Fk RE 0 50. ae ee, 
7 Com eREUORN: er 
gas a | 
(8 aR (100, 250. “S00 FT): 
uses. | 
(10) BEHLCS05 100, 2002291); 
on (1) Si (2502871) 0 ioe 
3 .试剂 党 ie 
ja pe & JRL A EAR: : 称 0. ose ater ROTORS sind 
CHET DIBA) MCNESOMIT, HIM AST 
$10.05 NNaOH , Dizeark CAUSA) 稀释 至 250 2B 另 称 
0.1433 ER B2E (Brom 一 _thymal —blue)--74.320CM# » 
m Aa. STE 0.05 NNaOH , DISK rk CAR EE 5008 / 
Fo LOAVES HIF250, SOMA AREM OS 
fo POAT SLMSORALRES RAG TRAE 
中 备用 。 
q (ieee: YS PD AL (Cresol ed) 0.05 ey, 2 
¥(Thymol blue) 0.04 克 于 25 % 升 7, Bh, Im0.1-NNaOH 
2.135, DAB FaROAEE IK. Fh EE 250 毫升 。 
C3 ) 标 准 绥 冲 液 : eB ae 
| a Aig yk 10, 000 AU HIE le PH 
a b. KO FPRASKHC, H,O,)10.209 BY 250 Ft Keak 
RRP ERT | es 
> c.BeR RS} (KH.PO,) 6. BOSSES T 1OORE TA fai7k +B CAid 
FRR) 
'  d. pee H,BO,) 4. 96256 Be AEBICESN)S: 9684 3208 T 40028 | 


和 AR Ea 7K FB o 


—_— 


ie ASTI 
By ee 
Bie a (pH ifs. 0 
基础 配制 。 配 剂 上 rH at UNF C220 
Be 22 


wm ye | KHCgH,Og@m | 0.2NNaOH ME 


he 3 . 7 | 
pH, - ( 豪 升 ) | (毫升 ) 
4.0 Sis. 1s 0.2. 
A : 人 > 
4.4 . 25 ， 3.67 
AL 25 6.00 . 
os ie + ee ; 8.75" 
5.0 Saar. iy A eee 
ase . 25 14.87 ， 
5.4 ps. Sai 17.62 
5.6 * 25, 19.85 


’ 制 ， , 用量 如 才 23。 
本 站 


m 6 | KH.PO, 用 量 | .0.2N NaOH - 
: pH (Ht) BI). 

5.8 25 Seas Ye 
6.0 - 26... Sag Ge 
6.20 ee wer > ge. 

6.4 yan | 6.30 
6.6 Be > >: 8.87, 
6.8 > a6). 11.80 
7.0 25 - SN 
% 25 17.45 
<4 19.67 
1.6. 人 21.17 


e.0.2N 氨 氧 化 岳 (NaOHJ10 克 洲 于 100 Fee 


7 @ a 
eH) f 


69.00 
66.55 


60.13 
57.38 
天 


第 一 址 标 准 失 冲 液 p 下 值 在 5.8~7.6) DAK, 80， wl ae 


parma 
72,43- 
71.33 \ 


63.1300 


55.15 


ti 
a): 


‘¥ 望 


.” 
* 


ms | 91 咎 
nny tc: 值 在 1. 8~ 10. 65, bit BO, + KOs 
RPMI AAA axa kth 
则 1 Mba! | ZS B 二 沉 汪 和- 


~ 


‘ * 
. ; 


0.2N NaOH Aa 


HyBO5-+KO1i 3 fe a 水 到 


pH CC >) aa 《毫升 ) , GED 
ee “6 ae ee ey ee 68 
is tae Do tees) SP he eee y 
fe 25 ; oy oe Sages. Mie: 
ane : nd Se Pasi : 
3 8.4 25 os "4.27 70.73 | 
i ae gt CoQ: Ma ese 
号 8 8.20 66.80 
| can 10.70. - | 6440-7, oe 
(8S Ree eR: 1 SR - 61.65 
nis tau 16.00 < 
25 mee /18,42..°s 56.58 
~3S 20.40 : 54.60. 


21.90 53， 


C 4 reyes 的 配制 : 
a. (EGk (CoCl,-6H,O) 59。. 5 SMe 1 开 1 % Clift 
b. AH BR FeCl,- 6H, 0)45.05 克 洲 于 1 工 升 1%HOI 中 。， 
> ¢. MHEGACCuCl, +2 ,O)4000 RF 1 升 1%HOI 中 。 

= d. 硫 酸 铜 (CuSO,-5HsO)200 克 洲 于 1 Hi%H.SO, 中 。 

> Ae ABI BIR CET) LH26 
3. BE 
SG) mF toe EKO S, Jn 8 $k CHEB LH) 25, 
eH. WE, EARESBRIED RD. BAL, MICE 
> 《27) 以 上 端 附 有 橡皮 球 的 有 刻度 的 吸管 吸出 10 毫 升 ， 放 大 已 
Dai TM 6 消 的 比 色 管 中 (如 色 不 名 可 以 的 匀 )， 对 标准 、 
记 其 数字 ， 如 试验 液 介 于 二 者 之 间 ， 比 较 其 接近 于 -~ 
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0F 党” 00°F 
07% 0" T 
Ke sta Te gtep 
08'T 09 :FT. 
slr | oogey 
ST ~ 09°72 
'00°T $0*¢ 
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03 | 


Oe 村 于 四 三 位 数 池 ( 即 小 数 后 一 天) lee 
” elites | e : 


Im » 
tt) ae 
4S = » 
ws ,) 


& 
y oa rai ， 
本 和 eee Pe ‘ 
oe 3g eee ek. 


ae 2.8 “See a 
eer ae. 和 全 
《5 ESI: 称 74.56 克 分 析 用 KCI, HEP SOMITE 

PP, 7 稀释 至 1 升 ， As 26 KOH YE TPE tee HLS. 5~ 6.05 

q SRBSR + | 

- So % . aN 了 

《1 一 区 可 称 樟 品 15w 204, 策 呈 后 加 水 或 盐 液 处 理 。 pot 
WAETRRERRRT, KERAMAA A, Mt 
HART Bo 比 后 将 数字 邻近 者 或 有 怀疑 者 再 比较 是 否 有 出 - 

7 , 如 有 出 入 可 加 以 校正 。 这 样 效率 可 以 提高 ， 质量 亦 可 提高 。 

《2 ) 进 行 比 色 时 ， BE 反复 比较 。 由 于 光芒 ae 
S xin ems, | | 
q (3 MARE RE. Bn 2 RM 否则 可 造成 _ ee 
WREKTO. So : ¥ 

C4 ) 电 位 测定 法 : EA HL ER, 所 以 在 操作 上 
吓 能 一 一 介 咎 。 有 关 电 位 测定 原理 ， 可 参看 李 大 沁 等 逢 “土壤 分 

bs aia BMW ACE AT AB LA EAT 

三 、 代 换 性 酸度 的 测定 (全 代 换 性 酸度 ) 

代 换 性 酸度 是 属于 淤 性 酸度 的 一 种 。 测 定 方法 是 利用 过 量 的 - 
“ah ie KCl, NaCl, BaCl, 等 与 土壤 胶体 发 生 代 换 作 用 ， 
THERM: H* 或 代 换 性 Al*++ 代 换 至 土壤 洲 液 中 ， 显 示 的 氢 
离子 数量 ， HIB AH REE, TH 51h 8 HE PR BE BY Be (iL 
1, Ba : , 
 CI)RE; 3 

(2)=fAi(150%E Ft): - fet 


; he ~ — 


4 a, « 
ee 1 2 


- 


. ie ee! 
é = 


ee ee es 


oe C3) (1002 F7) s 
<i ae4 as 


a nl 
bas € 5. ABC EZt)o —_ 
bess 2 .试剂 人 or 
(1) RUE STR ee 74. 56% KO mF SE 中 J, 
1 KOH Was =pH= T's, — | 


《2 ) 酚 本 1 % 指 示 剂 : 1 训 酚 琶洲 于 100 毫 升 90 ALM | 
(3)0.01N NaOH ye: #52034 NaOH (SUSAN + 500 

EFT ERS tek ( CO, RA 再 从 500 毫 升 中 取出 250 毫 升 稀 

> #2, 500 毫升 ( 按 需要 情况 可 次 定 配制 量 )， 以 DA FRESH oa 
_. TESREE. MERIRHB 2 x 


_ KHC,H,0,(3) x 1000 
* BCS I) = “204.16 x NaOHGEFr). - 


估计 NaOH 用 量 20 毫 升 > Sea FREON ARAY 90.0530, qq 

3. 试 验 步 又 

称 风 于 土 40 克 (精确 至 0 009) F 1SOME A= FI a Deol 
毫升 量 瓶 注入 YKO1100 毫升 ， 振 萝 1 Ni, 先 把 上 部 

- PARI TISOET =A 最 后 将 至 部 士 借 丰 y TBIHSO 这 
升 郑 沸 ， 乘 热 加 酚 本 指示 剂 2 滴 ， 以 0.01N NeOH ca 使 


4a 7B IM Me AR AL EE MEFF 1 BoB 
ee 4 计算 > 过 二 
* — 100ONVK : a= oe 
; | g So 
ae | 1005 FE ARIES 上 
ee NW NaOH iy 4H RIES ae 
* eee 


eS — KFS IE RH AF EIR 
3 aos Oe hae 
V NaOH BA CEH): ae 


ae wee 
ee MFIRLM Hea Mee 
Ree: 


pA: as AEM ATER 
3 “rete, BNE eaneme. 
四 、 水 解 性 酸度 的 测定 - 
ELAINE rer Tee rn 
TRAN Al, HARDER ELAR T ACME CK AR 
5 氧 离子 ， ti SRR ME I a OTE i. ae 
: 1S aes | Adis to Oe mars 
‘2 C1 AERC O50): hg : se weet 
— C2 DE FAIRC 2502871) s | Ree 
J 《3 BREE SOR): hoy sane 
(4 jae: etc 
CS) RORIRSE-CIKAE 9 MER): ate SAS | 
SL A a ae eee eee reica Oe 
We ee SE : AWE 
2A ae ei re ara 
C1 NRTA: 136.063 NaAc- oH, LOWREE Rae 
BEE 1 Tt. WPTNA2OKT MT, MBRECE. 如 为 
EGAN NaOH IND a BR BA ik. 反之 如 
GRRARVRALE» f:int0n6 HL AcSH VERE 5 BEALE. Je HAAR. 
Rae 最 好 时 常 新 配 ， 其 pH (OEE Hs. as Nees 3 
(2B: 16M. | 
~ (3)0. O17 NaOH; 标准 液 。 和 Bate 
' ea. ai 
Tee FL 408 OM BBO. Ol%), BFR, YEA 100 - 
EFIN Nake, SK ait, DTPA FIBRE. i 
| (2) ARERR SOR, UTS AMT, IM 2 i, DA 
Be NRT eMEERS: Mh 2dr. a 
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De wee, ae > * 


SRC T RE AERA, ID MAE 
‘ bl EES we 


i thee 区 


he 


N——maOH MHS 
a ee rf 
五 一 一 水 分 校正 系数 : Wer’ 
(Fife 
5, 说 明 ae : 证 
1 如 酸 珊 闪 波 最 好 用 时 配制， 并 个 天 其 需 用 量 。 4 
(2) SOBRE BAIS Bh 7k EYER BY SE Hen PR Sh BE S 多 


1/2~ 2 倍 ， 通 常 应 根据 区 域 的 试看 场 来 确定 十 类 的 系数 8。 
“ Plas cas <b 6.5' 以 上 ， 水 解 性 酸度 可 不 予 以 调 


2 : 
定 。 ay Eh COT co 生 
b _ ‘ , 天 一 


922 有 机 质 测定 、 Se! ae 


ATHLETE DN Fay 54 T SET A-ha a an RR 
LEASE, BEAT ALURHS DUCE MOE He 


有 机 质 的 测定 方法 有 四 、 五 种 之 多 ， Joh DL ARR ES 
好 。 其 优点 为 氧化 完全 AE SERB FE 设备 简单、 操 
作 简便 、 远 速 、 有 一 般 的 精确 度 、 宜 于 大 量 分 析 等 。 oom 


- 丘 林 容 量 法 原 还 如 下 。 用 一 7 UE SE By BE SR SH Tee A 
化 有 机 质 ， diets SED SF EC SR RS 


其 氧化 及 滴定 时 的 化 学 反应 如 下 : 
_ 2K, Cr,0,+8H, SO ， 4+.30-2K, SO,+2Cr, (30, = 
— +300,+8H,0° a 


K Cr,0; +6FeSO, +7H,S0,3K,80 +r BOy)y 
ey ee O% 


\ 


ors et : 
RN ea 0 
y Ri EK, WAK,C,0 ARAM Re a ¥ 
7 aiid qe oa 
税 竺 三 有 机 碳 > oo =A BUR 1:7 724, eo ES 
的 


CY YEA At) 5) Sei 
《2 ) 油 浴 锅 ; 
| Cais | 

i (4) EE: 

《5 )=faik (2507); Bh ane Fo) 
(6s ni ee ae eB 
《7) 量 杯 ; penta = Sal As ees 
3 (8 BEES - 

q 《9 ) 温 度 计 。 

2. 试 剂 
可 4N K,0r,0,: #K, ‘Or,0 , AOS IIHR YF 1 000% 
ARK Gen ASE (J .04)1 00088 HATE 
ee ART | 
~ (2)0.2N 硫酸 亚 铁 氨 ; til Fo(NH,), ($0,):- .6H;080 
壳 ， 游 于 800 毫 升 蒸馏 水 中 ， 加 入 纯 硫 酸 20 毫 升 ， FTE 1 000% 

F ? RFR RIAIK Eo 

' (320.1N K,Cr,0,$R7E%: eee et 903% HER 

Bes NVAK.0r.0,, 溶解 于 1,000 毫 升 蒜 馆 水 中 。 

(4 )0.5% 二 苯胺 硫酸 洲 液 : 称 二 茶 胺 0.5 克 ， 加 水 20 宫 升 ， 

& sen A, SO , 10022 FF Ya» ATR eR MIN 0 7 

(5); P0,(85%). : 

(6 Ag SO. PMR Ao 

~ -€7)1+4H,S0,, 

上 3., 坛 且 步 联 

《1 ) 称 风干 的 样品 士 (通过 100 号 入 )0.1~0， SH A 


mR TRI HL, As HGR, ADGA NDIA Si 
gi CA)ERE RMR, BARE 250 ZT H=A, A x 
MAKPERE ABER, Bie —FABA= A+» HORES 
” 容积 为 150 训 升 左右 。 q 
(5 ) 加 85% 磷 酸 3 毫升 及 二 eT eet 清 ， Babs.” 3 : 
” (6) 久 0.2 ”硫酸 亚 铁腕 滴定 ， Gcuknuaeind 
ARR Eo Vi RE RB 必须 十 分 小 心 滴定 ; SEE AT - 
WWI A, MST EI Bt, FANE 1) ; 
ASAE SRR, EPMS ER, ec 
样 ， 记 滴 定数 为 广 :。 - 这 4 
2(《C8) 用 吸管 吸取 0.1N K,Or 0 ee EF 250% + 
 SRRPCALD),. 加 1+ ABER ORE A TBH. SABE FR 


.= 法 滴 定 ， 滴 定数 为 4。 


CR ee SR q 
> (1 Yer 2B) = 0.1 K,0r,0 0,8) x25. =| 


C2 Yr BLS 人 re Aa 


Sp aA EB: q 
当天 ea 
-样品 滴 回 剩余 的 玉 10730 yi 时 RA RUE Fs 
(BF); ¥ 

- V.— #48 K,0r,0 CEN TERIOR ID | 
V, —V, PER Ra K, Cr 20,( 85): a 
0,005172-—1 K,Cr,0, 1 毫升 相当 于 0， 003i seu 4 


ee 


SiG 


‘ 
or. 
S Pes | 
wo ? 


+t Ve 
+ a 


: Crk. 80, IBLE HO Be, LAME. Gr,0,, Ft 
有 催化 作用 ， 可 以 提高 其 氧化 能 力 达 到 15 %。 按照 玫 2Cr,0 
spake . - 

《2 vesbeaammbcs ta, K 0r,0 ROE IES 
‘a (3 ) 有 机 质 的 测定 ， 每 批 除 称 样 外 ， 须 于 一 日 间 完 成 。 


isenae MHEN Soe, 


i, ALR. 的 硫酸 亚 铁 0、 695 克 ， 稀 释 至 100 毫 升 。 先 把 硫酸 亚 铁 


PT FREE) 5 


$23 全 Ae - 


‘ee 7) 
* < & 
Be as : 
~ 


(4 ERS PASTA SES Bee EDR 同时 


《5 ) 指 示 剂 可 改 用 邻 非 罗 啉 。 AURA AG, 用 0.2N 
URGE REE LG 配制 方法 : 称 aBSEPIK 1.485 


“二 壤 中 所 素 存 在 的 状态 有 有 机 和 无 机 两 种 ， fee ee 


ey Wes ates 人 Ve a , = 
1 
be... SAS ee ee ys 


past 4, ieee TAO 919, AAG SO 1 eo: 


eee er. ys 2 FELON ER ATER 和 


ee 


mo Pit: nee 
j a 不 洲 隆 的 有 机 氮 化 合 物 (蛋白 质 ， 胡 敬 酸 等 ) 二 > 可 ke A 
Lf D1 AER ALE IN 3) — ets > WARE — 
Mie H i 

DL ERG RIES Lee Con CH. 
BAS: LRBESS) 及 气候 条 件 有 密切 关 条， 在 条 御 不 
利 时 籽 可 能 还 原 为 气态 氮 而 损失 (这 种 作用 吓 反 确 化 作用 )。 
时 ”植物 最 易 吸 收 的 是 钞 态 氛 和 硝酸 态 氮 ， 而 它们 在 土壤 中 含量 


BER FiOS RDB. Jk ee 其 区 应 


过目 述 作用 转化 为 植物 可 利用 的 状态 5 3 io PLGA 
AXE "bape HM Ey 3 ea ite 
hit BE Le, JRE Fira Sree 
. K,0r,0, Richie, FARRER, GALA HM Mh 关 


NH", MSMRBAKA MRE, Fh WAR A ATT TEL 


5 式 如 下 : oy: BOR -rs a Oe 


NE 一 OH, 一 (六 =O ans 80,SNH +2005 ， a 


> 


Mf #980, FORO a oS 
2K,Cr,0,+8H,80,92K,80, +20 (804) 
+8H, 0+30, 1 
2NH, +H,80,—-(NH,),S0, : 
~ ONH,),80,+ 2NaOH->2NH, +Na,SO, +H,0 : 
3NH, +H,BO,»(NH,),BO, ( % (NH,),HBO, ae E 
3HC1+ (NH,),BO,>3NH,O+H,B0, 
”1 仪器 设备 ihe, | 
(1 BLE: OB es ee it 
《2 ) 小 漏斗; si 
(3 ) 蒸 馏 装置 一 套 ( 电 Ps a a 
' (Q=h: | | 
(sme oe a 
C6 BRB: meee 
Bee) Le Fe 本 
2. 试剂 的 配制 in 
(1 )#HSO, (6201.84). 4 
C2 BREE BH -将 块 状 烙 唱 的 人， Cr,0 ee 通 ， 
过 20 孔 或 30 孔 的 季子 )。 4 
‘4 


_— 


四 
<>. 时 
| Saas | 

a he 党 


\3 
, aa, 


3 base anit a ee 三 用 的 因 tis ROTAS03s | y, fo | 
te ey 7A HUB EE 1， 000 毫升 , 装 在 内 部 2 


oe 
| Re i 5 re 
a 101 


- 


= sR maa b>, oe 


过 


ws 
1351 , 00088 Fhe a ie . 
《5 )iete RA: ne 分 sia 0.1 06 fy FA AE AA 
Pam. MRI ALOR AMMR AE 1:5 RATS 
(6 )0. o2N HCl: Duk HOIL( 比 重 1. 19)1. 6426 Fh |i; 
eek FRR 1,000 毫升 ， #18 FAR HED PETER, S 
4 is ae 
eet 3 称 取 土壤 样品 0. 5~1. 0 0 #0 Conta ope a 2 I 
5 ), PABBAMIL, NBR K, Or40 sat | Hie 
3 孔径 的 盘子 )2 一 3 克 @ 。 
中 (2 ) 加 蒸馏 水 4 毫升 @ ， ae rare 
3.) Five Sit AN AER CHE 1.84) 1028 Ft 
C4 FE SL ERATE PE, Fe KO 加 热 卷 沸 3 一 4 分 钟 ， 随 
natant elon 
《5 HELI TE a FMB BE HA), mA Heiko HO 
cones, 25 ae 
《6 ) 再 把 装 有 25~ S0RF+@ 3 oR CHE INTRA HERI). 
的 250 EF+= Aa EMS VEE SP is AR HH BY 、 
are: RRO BE AB, IM A45 9% NaOH Ye wesoxs 
分别 加 好 一 批语， 小 心 的 动 ， 混 合 均匀 ， 最 后 加 然 @。 
% 《8 ) 通 入 水 蒸 总 ”其 速度 必须 均匀 19，， 否 否则 用 通 汽 管 上 的 于 
子 调 节 使 速度 均匀 。 | 
3 《9 YAH BAR 20-5- She a BOAT, yT REE BRAS 
区 ， 在 取 下 三 角 瓶 后 用 寄 氏 试剂 检 砍 冷凝 管 中 滴 出 的 水 滴 是 否 有 
黄色 沉淀 无 黄色 沉淀 或 不 变 黄 色 即 为 蒸 留 完全 的 表现 。。 -  、 
: CO) HREREM FEA AR REF 然 
—O~OR WAR “mu” HZ)~0).- 


一 


a 


N= (> AP pa 


= 


~ 人 
AiR 时 HCl pt 
pe A Oy fa 


: aa nO nee eae 
WHERE fi: a | 
5. BEA re ate Agana 
C1 ) 假 如 称 取 湿 塘 泥 时 ， BLE. 0~ 2.036 ae 
UNREAL ERAT AMAR, HITE, 
fal FEAR AC FE25SOS FOLATE > Ste JM LORE FY WE AB TA TE | 5 分 部 ;天 a 
REDE I, TRAV) Iie 4 FP DORR 3 
© Ho WTC BRI Lia Aes ATLA Fe SEIS BRIBE 9 
2 0.1<0.2 克 左右 6 
- 《2) 油 化 1 一 2 Dh ok in RIE BE MIA 
BRAKE, LIM ~ 2 克 。 
(3) MZ 4 Ee Fly TI ak AUR Hy 28 5; — Hit 
持 一 定 省 度 的 硫酸 ， 使 有 机 质 分 解 淡化 ， rae 
OA MBE MBH. 4 
«C4 Sse IM, TA A EM A A 
WR, 水 分 很 快 的 蒸发 控 ， De Se ‘ aq / 
-, ACHE ZR, RICA : 
(5 mA MCRERRAE I, LRG OLRM. (e 
AEPINER, ARMA RR AA, 因为 这 样 会 把 已 忒 的 
(ONH2);80 ,氧化 ;而 使 分 析 精 果 偏 低 。 有 时 消化 液 至 最 后 呈 i 
&, WARES, MILE LE. eee ‘3 
(6 ) MOORE FE AR HAC HY A AS EY 酸 FE RE Bi ik M45 % 
NaOH WEE ABRL AIMAS tN. MMR 
Ay SRR Se UT EB OA, FEE 
Bhat AN HL, A BS Ime R75 AR SRS 
" % 


% 


—_ “5 ACO RIN 
)» IBERIA 或 用 打气 peer 

ha BRR, 而 使 苦果 偏 低 。 “  ， - Ws as 
Bi Ba. 25 FA 


. 
nt mp Was . 
> 
‘ ori . 

= . cate 3 

4 ‘ . 


"SMe, 80, ou 0 要 区 到 0. ae 
bas, NARs men, é is aes 
(8 ) 加 45%JaOHI 洲 液 40 毫 升 ， 2076 tn RHE EAR RA ee 
An TPR WEL, IIE SCAM 
C9 而 入 45%6Na0 百 海滩 40 训 入 后 ae ee at 
the IR ERM Ie wend, HFA RUE, MS 一， 
A MAA, 5 INRIA HRM Pees 
面部 ， 极为 危险 ， 应 特别 注意 。 “a 
ni 
EKA, MAW RUNG AG A, AWA MS TERE 
Bes fs Be AGG Se TO 7 ABER ee < 
| 2 
| CREME NTSIE INE As BREECH NHL Hee, 
AWG LE AER 3 2 Se 
_ComfeaginRee, sas ey, sein 
a ee 

(3 ) 操 作 人 员 手 上 常常 易 粘 附 NaOH, AND AER | 
eee 

(4 Ac fil459%NaOH py, Beye 常 因 以 下 两 种 原因 而 降低 : 
TRY 
也 .配制 时 未 充分 揽 振 ， 未 能 使 固体 NAOH EAA, 
-为 了 避 匈 以 上 两 种 现象 ， 将 配 好 的 45% NaOH JA Reon | 
Fr, 慢 慢 的 加 到 稀 硫酸 中 (10 台 升 省 硫酸 加 60 毫 升水 冲 稀 ， 加 酚 > 
本 名: eAwe 


aN 


. 和 
a rap 
7 4 ~/ 
« , a 
- 
‘id 


TERESA, Leer 


™ tof 
BES EAD bo | : 
Sek 5 SPS i: BC BS BUR: BPRS NAT Ae a Fi 
234, Fiin0.02N NaOH 1’~ 279, mz Bat ff ide ARIE 种 
BBR Ee FE, pp I ¢ 
-二 (6) AN EE o. —. fe ee 
eC #) D0. ail a pe nmRiEsOR IDL, 可 用 1 
宣 升 酒 定 管 ， 超过 10 毫 升 ， 下 可 用 25 毫 升 滴定 管 。 bie hal 28 iS 
_ 过 25 毫 升 ) 应 用 0.1X -HChA€. gas <9 
(8 ARIE SARA He ie oe 
eK SEER, UTD Be AT AEDES = 
3 (10) (Ban FA Se Fa E REE Ds BARA, 最 司 


-2 “2 . 
a . . ’ 
“ ~ , ss ‘ 


AS 


向 上 提高 一 些 ， » DRE HEH, 但 不 能 觅 离 液 面 。 Ss a 


alltel 


、 总 盐 量 的 测定 ae | 
pererete es arate tm a | 
天 。 WEAK Hhth “FRA He TM Lae VEE 
TBM EME LAMRKELERE, ery re 
和 淋 洗 至 底层 。 ' 在 盐 土 调 查 和 分 类 时 ， 首 先 应 测 负 可 溶 盐 Ba, a 
.再 测定 阴阳 离子 含量 ， 以 便 了 解 盐 分 的 变动 及 其 性 质 。 

es | ota 

(1 )K7B(1/105000)3 | mage : 

C2) BBs EA e 

(3) mR. 一 : , 

(4 ) 烧 杯 (100 毫 升 ); 

CS )RE: 

C6 )Rs 

C7 )IRAEFRC1/4F5 1) 3 - Cie 


4 RRT60~ LOLA AMEN KOM RTE). ‘2 a 
AE HHO 三 角 瓶 等 均 可 用 )， 加 不 五 入 的 
5 加 塞 振 涟 中 小 时 ， 毅 置 汪清 或 放置 过 夜 。 ， a 
aoe eerrte ee 
Biter mM ECE L Ta BER), RRP RI 
fy MBN TE, SE SARITA, Ee nae 
7 》 滤液 不 清 时 ， MEI, 
办 ) 可 洲 盐 总 量 测定 :， Wiehe 100 Fh WEF EL FUT 100% ; 
Suse CHL0S~ 110'0 供 二 而 称 重 者 ) 中 ， 于 电热 板 上 蒸 干 《温度 
7 不 应 过 高 ， 应 控制 在 110"0 左 右 )， 蔷 于 铁 箱 中 ， #E105~ 110° CF 

dk 2 小 时 ， BTR tae, 称 重 。- 
34H PE QCORaS 
~ AY PBS LE 6 = FFE x 5 sum. | 
M4. me : si 
《1 Laban HE, — A aR, 需要 通过 
二 三 六 石 县 的 过 让 。 
C2 IETS BREE ABE. eh Ase AS BUR Se 
高 ， 应 加 3% 互 :0, 洲 液 2 ~ 3 滴 处 理 之 。 CAS 
| 《3 ERASER EU FA BILAL PERE BEF 称 重 ， 然 后 
再 使 用 。 sa 人- 
: (4 ) 震 可 小 起 总 量 超过 0. 1% DE, 应 加 入 1 %Na,CO 2 
5 5 ~ 10 毫 升 处 理 。 4e-F ig 4£180°C FF 2 小 时 井 作 空 自 校正 。 
时 《5 ) 士 水 比例 在 含 盐 量 在 0. 1% 以 下 时 影响 不 显 蔷 ;: 考 Sth 
温 超 过 0， 1% 则 有 影响 。: 
~ C6 ) 样 品 用 量 ， 若 单独 测定 可 浴 盐 总 量 ， 0 水 


3 =\: 5), 若 加 测 003 ce 100; Catan, or cr 
5 aie: BEI SC CE Oa Mg tk 


fe LBS 


| 22, S005 TT; WER. IN， 再 从 21 500 毫 升 中 取 1， 000 毫 升 称 
ARS, ooo Ft, 以 标准 0. 02 NaOH ie DEES eae 


COPPER SORES a 加 酚 栈 1 滴 ， ALE, Bo. o2N 
a Hf SO, FLEE, aU 用 量 Vio 


0.02N， HSO ， ee CCRT, be el he ie 


@inka fa ( 1508690) - f 
《2 吸管 50 毫升 六 
EO 三 支 3 
(Sage 000 毫 天， 2 50 天 ， 1 oo Ce 
2B Sey 
(10. o2N H,SO0, 液 : Hote H,S0, Wr 5 EF, ae 


C2) 1 set HR 1 SEED ARTE F 95 267MM) 100 zET 


os 0s 96 Foe ea 0. SEIT IOORA A 
3. cc ae | | 


a 
(1 ORR: Dlo. sae IE MINE eo SONNE, te "50 #6 4 
a 


- 《2 ) 重 矶 酸根: EN COs 后 re eA am | 


RAH CB. ， a 


RO Ske 


Po een EE 


y) 


加 Re 1 


2 05 一 VIX0.03 : er he | 是 
KAP oe, #§ 1003-1 COZ 毫克 当量 Eee eee 
一 一 003956 ; 


os pe ia pag ee a 

_ B60, #6 RCE): 

men 省 度 ; 
系数 ; 


q ie A a Pre Btls erode 
0. ome 1 带 f0. o2N 互 :8O ,相当 的 5 005 es ek ae 
# ; 下 DR Ri 2 
SS am, 2, =, X0.061 ， aa : 
E 7 一 每 100 克 十 中 HCO, Es 
tet ae o2N 280.86 BERGER) 5 Seige) ie fate 
——H00;%; ; ee 


(0. 6 — mE a7, 02N 了， 80 ,相当 的 世 004 co. eae 
5. 说 明 ; 
C4 )H; 50, WER _ 般 使 用 0 o2N wees. | 
a 《2)0. 0596 SCRE ARTA, SO REAL TEN UB 2~3 sakes Pi 
heparan wee od ee 
- (3)C03 5 HCO; 分 二 个 阶段 满 定 ， see 00% awe 
HCO;, PAROLE DH ae | Pa 
CGE, WHEW, MA OO; 存在 ,后 后 之 则 
S, wm 00; 存在 ， 即 可 加 入 甲 基 栖 ， 测 定 HOOzo 
ee laden cal 卫生， 他 
288,00, +H, so, EE, 2NaHCO, +Na.8O, 
fs aaH00， +11,80, "285 wa,50, +200; + 98120 

三 、 SEFC) OMe eas 
R $s (Cl-) eth As, BER, 后、 镁 等 化 ， 
P40 — ATE, DRM AAR, FRM INT: 


R-Cl +AgNO,—->AgCl | (8 %)+RNO; 
K,CrO, +2AgNO, ~ ->2KNO, +Ag.,CrO, | ALAR E&) 


上 1 工 .设备 
\ 4 


4 oe: coo 


《6 ) 吸 管 (50 毫 升 )。 
2. 试 剂 2 | | ae 
(1 )NaCl PREVI: Wet Si NaCl Pst IRR cs 
却 后 称 取 4 克 洲 于 500 毫 升水 中 ， 用 吸管 玻 取 50 毫 升 注 大 500 毫 天 " 
AA, MBER. 
(20. o1VAgNO,: 
- a. 取 化 学 郑 AgNO, #4105°C se 30 ABH, Buse 
ae. 6989 克 于 烧杯 中 加 水 洲 解 ， 可 释 成 100 毫 升 。 -二 
b. 吸 管 吸取 NaCl 溶液 25 毫 升 于 磁 蒸 阵 内 (SOME TERE), : 
BEK, BUN—-OERMEN LENA EMEA MZ. 
¢.4¢ IP MAA SEA K,CrO, 洲 液 ， 分 别 自 滴 定 管 加 了 


"ABNOR, FABRE AERO HE I HCA 5) 


量 。 
9, 计 算 : 


NaCl 用 最 ( 克 ) 
AgNO; 当 量 (一 VOD 


NaCl(#)x1000 于 
~ AgNO,(2Fh) x 58.454 


(386K, CrO, Ww: WR10% K,Cro, FR 100ZETHH AB a 
kh, RRMA 5 毫升 上 述 的 AgNO， wim, BAe Ces 
然后 过 滤 ， 将 滤液 稀释 至 ?200 毫 升 。 ae 4 

(410M RA ae ote 

(5 )0.02NH.SO, Ke, ~ | : | 

(6 )0.02NNaOH BWR, aay 

3. ARR | S 

a > 5 aI VM 加 本 本 指示 剂 ? Wea neem a 


fr “4 
i 


i 空白 


， 


gratemmn, ma eae 


R12 506 Kat oro, 


a 


a 3 Hee 
am G Wo _ 

© ARIA IRE EP INA: AgNO, 标准 液 不 时 振 交 / 直至 ， 
Pesce et, HES Marge Sees, 


q Meters. o> oy part eee 
3 at a ee ae ol i; 2, LEE «100 


Ld 


村 0355 

a Sa es Cl-a a 24s 让 
Viet AsNO。 用 量 (毫升 ); 
一 一 AgNO, 当 县 澡 度 : 
q on See 

7 0. 035s 1 1 毫升 Aas AIC 

4 PAPERS: - a8 和 让 
二 Bes 
a 如 样品 中 Cl- 含 量 低 于 0。 05o% ,应 取现 多 水 嵌 加 以 洒 舱 后 测 
定 。 若 注定 时 0. O1N AgNO, 当量 液 用 量 超 过 10 毫 开 ， 应 取 少 量 样 
nee AE a BE 0 Be ai 
OAS 硫酸 根 (S07) 的 测定 pis 
A .离子 交换 剂 法 “ Pee ye 
LY Ac ll - , eae 3 
Brit 50. i NNaOH 的 配制 : 用 1/ioo 天 平 称 纯 NaOH 4 克 游 解 
FF 1, 00088 Ft 7k tho NaOH sy we A 二 钙 酸 氨 印 来 标定 。 它 的 分 
于 式 是 民 HOe 耳 ,0,， 分 子 量 是 204， 当 量 也 是 204。 
AREA IML MAELO CHUB RTH, HO~ SUNN PR 
后 放 在 干燥 器 里 痊 却 后 ， 用 和 分析 天 平 称 重 ， 精 确 到 小 数 后 四 位 ， 


-起 中 N oO Eee tee 
V —ae tt NaOH 9 CAS ae, 
g—-—KHC,H,0) BE(H): 二 让 半 了 +5 1 
H-——KHC »H,0 «WSR. i ae aap? } 

9 Fe 11, 000 就 得 到 毫克 ; 除 以 当 最 就 得 到 区 HG。 H Out 

- Hoe, 是 用 去 N X #7 NaOH 而 得 到 的 ， 所 以 除 号 全 

毫升 数 ， 就 得 到 NAOH WN if. « 

《2 ) 瑟 离子 交换 剂 的 制备 : FAR 
PE, GEStO.25~0. 55 HERO SEIL, RATER PRRERLAE 
装 大 100 毫升 的 滴定 管 中 。 fee Fe Sas 

HGS FCA AB o sic earl 8. ne Ss 

- 2. HAE Ae | | | at & 
”用 3N HCl YH 离子 交换 剂 .3 3N 4 K, et Te | 
fea RANE, LION LEMME A SEETT I 

WEEMS, MAME MITE A 250 ASA, ae 

无 酸性 反应 。 把 三 PROT ABE, INARI Fl 

0. 1NNaOH PAVE BIEN ALE Iho : a | 

附注 ， 用 3NNCL SB BT ew, 装 入 100 毫 逢 闹 定 管 的 大 中 

“ 管 ， 再 用 3N 直 CI 洗 3 一 4 次 ， 使 离子 交换 树脂 上 鳃 和 着 HS, SRE | 

. 过 铀 的 酸 洗 淆 。 检 验 有 无 酸 时 ， 只 要 在 冲 阳 的 次 液 中 加 入 三 清 动 醚 ,清和 二 

(RR NaOH (0.01~0.03N), SET AR TREE, 如 果 还 是 无 名 

SABA. : 
SVT H 离子 交换 剂 时 ， 深 ve mate Pep BRON KAY BE 

RAZIVA, MVE MAA Eye Hh OE ATE BAe 

-水 把 这 些 交换 出 来 的 酸 洗 大 三 角质 里 ， 直 至 没有 酸 存 在 为 正 < ede 

EME PEER tin. PARE RRR, PLLA Sse HCL, 

i SOA 003% yin, BRA IG 再 :CO 在册。 ¥ 


(0x7) x 2- O1- Ge 4m, 
TRS Saget 


Ee « 


x 100 x < 40} 009 


a Pie NOH ass 

AR MIMVREMILR MORMON. Oe in 20 0 毫升 的 

oe 所 及 要 乘 2 ， 减 去 C1 MMW, PRD Com 

相当 的 土 重 )， 就 得 到 士 中 的 毫克 当量 ， 乘 以 100 就 得 到 100 克 “一 - 

SAE 因为 1 毫克 当量 的 SO7 48x, FAB, 

BRDA1, 000 就 得 到 100 克 十 中 的 SO3 的 克 数 。 

\ BRR (eee 

ADR PAVE, CHR, TARETEERE SRR 

RS fs 

' &,S0,+C,,H, (NH) 4° 2HO1-90, 4H, Ott) H 180, fi 

a ae oy 

ibe ek sais Ate wim. oF RA 

eek NERA, REL 
BEL Ho 其 肥 应 如 王 : shea 

§ C,,H.(NH;);- H,S0, +2NWOH-»Ne,80, SF 

meee 40; HANH), 21,0, | 

1 Bes , | Pie. 

G1 ae | Pe | 

B (3) oe 

a C4 ) 滴 管 ; 

te (SEA | 

6A 

it.) 

C1) 296 Sa RPA MR: 取 11. 2% C,H, (NH, -2HCl 

BA soois Akiak, mA HEM: 8) 100 毫升 混合 后 过 涉 于 


3 as a> “« Rae 


MRR 
a emis: {ECVE Ko ‘ 


人 


gc 


x i eee, (COR RERS ike) 


(2 DMA 5 FEB IRATRS Ks. = 
(3 ) RRP OR B, 进行 过 滤 ose Lea 
量 是 否 完全 沉淀 ) 2 a 4 


(4) FARRER AKVE 3 By 将 沉淀 连 LM BL A BURR 
(5 ) Ae 25-~ 30 毫 升 ， NER, Rife alc, 1 
ied» DLR SAL FC TSP Se BEAL 6 Wy ky CREASY « 
4. 8b Et | 

x aie ee tall x 100° 
Be 一 Zi x0, 04803 ae 


ee: 式 中 1, —f 10038-+ # SOs RES 
, VE NOH RGN): | 
N——Na0 五 当量 省 度 ; 可 
28029%3 >» RR TE eae 
0.04803 一 一 SO2 的 克 当 量 ; SO) rar ea 
K——kKDRERR * Be Renee 
sR. BMAHME a be. | 
人 钙 、 镁 用 EDTA RGEB BRO ) 测 定 。 Seg 
HELRYETE CUTE RB ARR I 的 
GA, BARR TRIBE 09 2 LOE IE Ro =e 
- 托 里 龙 - 了 4 IRR HACC,, H,,0, N, Na,: 210), 
ATARI, NEB RMB Na,H.T 。 | 
A. SiR “和 
测定 Ca 时 应 用 紫 服 酸 胺 (Murexide， Ind) G， H,O LN, 作 


-@ EDTA 为 Ethylene Diamine Tetra-Acetic acid 的 缩写 > 通常 所 用 的 
72" By Ssh 在 苏联 称 为 托 里 龙 -B 。 | 


113 


, amare Cat th, 在 城 性 (pH 12) BIR € 

在 ， HIRE BALE 0 当 以 托 里 龙 -B 滴定 时 ， 出 a edi | 

ton» 其 反应 式 如 下 : pz) 

| 一 Oo ape . 

nd! Ys BIRR SS) hie ; 

"Calind’ +Na, H T 一 一 Nas Goa +n (Cat SEE ie; 
| i ABBE.) \ ’ a 
eRe RO Cat eae, 且 与 洲 液 的 pH 
a NaOH : 


= 江 设 备 
渭 《1 ) 三 角 涛 (150 毫 升 ); 
宣 《2 ) 滴 铂 (25 毫 升 ); 、 
(3 YeRFAIKC1,000, 2, 500, 5. ,000 毫 天 3 


《4 请 定 管 (50 毫 升 ): 


《5 ) 志 护 (6 孔 ) os as | 
> (6 油管 和 吸管 
(2) 量 杯 5 ae 


2. BA GES 
C1 RACER: FH]. 135 BH RATIVRL, ILA 1OOREFHIR GAA, 
VEUIERIA, BOOTH, WHKTRBRLET, We 
uA Jo FEW Lak WRAL AHA 
x (2)1:1 Ol; pags 
(3)10%NaOH; : ene 
(4 ) S96 URARREIR SHR: 取 1 HSMM, MMA 25%. 
[Ol a NaCl, ZEB OR PICA OF MUCH, HUB AS EME 10028 
PRK, AiR, AIRY 77 Bo . 
《5 0.01 N SERS He NS Ac Hil : 在 分 析 天 平 上 称 取 1， 52H he 
See, ALISOFT » Im A.20~ 30225-8412: 1HCl, Boome 
heli ea MARES 1 升 ， 混合 均匀 ,从 1 升 中 取出 100 宫 


a 


O xk: ts . ‘eis | 


mee os ae se 
> ane: ame | 
* 32,69 ts Oe Carga 
_ <O—$eCa), fe cco A HERO. 


(60. 100. 6 5 Bes yee aA AUETE | 
a Bll: FL EH BB) 4 65 克 手 2， ee 
”条 水 稀释 到 2,500 毫 升 ,充分 振 葛 混合 均匀 二、 三 日 后 进行 过 站 四 
 b.RIE: WL 208 2BEFEO.01 NV SEPA MA RAK HISO | 
: A FIOEHE MT, WHIM % Ak, SMA C CF 
、 RRBTE, pH 狗 在 10 左 右 )， 再 加 入 10 MFM (NEL CL 
NIH,OH) 和 4 滴 酸 性 铝 兰 黑 指示 剂 ， 滴 大 托 里 龙 液 ， DH 
e358 B, ETA MARS EA AAS TM 
Oc apieeahe. ona Pte 4 
Poe a ee MAE 
ae Ny 2B ANE | 
| 及 = 2 GET) 
i be RR BE eh 
EDR ECET Yo a 


pees : : a 
Wi FIP Shi NEWB 100~ 2003 BLA > TE) FS 
Wi, WME 50 MAA, MAMI RAL wl ME, TH DN 
HCI, AR PNHETEAMAL. nA 1096NOOHWMA~ GHA 
FEI A ORE Aa RI ~ 2 滴 ( 用 时 将 悬浮 液 的 与 = 
“， 立 关 以 托 里 龙 -3 洲 液 滴定 ， ERASED & 
URE tk, IBV 0 gr 
ae se | 


— 100 set ORES 
oe 于- 07%; 


a or 


ee 


Se See eer SR ee eer : oe 3 ie 人 és 
Loe ete Be ee 
5. UIE. eos see . 
Bue 1 ARUBA CO, 0H N, 0,9: :Na 指示 剂 。 — 
存在 时 ， WiksBLE, AMER, BRB 与 Mg++ 形 
合 物 ， RIAN, RANDAL, RIT 
eee. LRT: Ae ae 
Bey Mg'*-+HInd/—Mgind’ +1 EHP RO eas 
a - (BEG) - Gere) 
Find jo WreHOREILSERE MIEN, me 
| MgInd’ +Na,H; T—>Na,MgT + HInd” + H* 
a... @eHe) (HHA). 
_ ie eR NIHR 7c Fe HME, AL BLA AEE AH 
ee rer eee NH,Ol 
[,OH, RMT: | . ee 
i eh ons a, Ind’=HInd"=Ind” 区 Pia 
eae ~ pHe. 3pHi1.5 3 Ne Saat 
酒色 ER some 、 


be 
a 
os 


‘ 


下 有 2 
和 
‘s a 2s . 


i.e. 

“seaneen. 

3 rS.pAl | 

C1 ye eW_ONHL, Cl+NH, OH): Hy 20 NE, ol wet 
BAGH, MMAIOOHWRNA OH, BREF 1, 0007+. 

(2 IRMESEEE HEAR fl; 取 0.2 克 游 于 10 毫升 组 冲 游 液 由 ， 

- 开水 酒精 到 100 Ft. Sosa 
q px oN HEE E- “bbs SPOONER A SLES 


~~ 


Bee" I In A6~ SETAE HEM 


| Copper peers states ae 


ate - 


ON a aria st 有 
ee. \ 将 测定 合 后 的 溶液 用 1:1HCl 进行 中 和 ， 使 刚果 生起 报 灾 四 


EERE, Ht s ~ 10 分 外， 此 时 溶液 入 成 无 色 eae 
IM Ba)! 了 人 


Sin A NaOH Pt oe pa i AN We SIBAL 
x 本 加 4 加 4 6H, 以 托 里 
“-B 深 液 人 徐徐 滴定 ， FRU , carne ee 


tii ee a oe 
BE Kae aes We 


Ps eet ,="~q | 
=a ens 4 tga, x 0.0126 
- 式 中 一 一 每 100 克 士 中 Mg 毫克 当量 ; jes 
. %,——Mog* 5 
#681 0-Bog eo) IRAE 
疏水 分 校正 系数。 
5. 设 明 iS 
C1 UREN RIE, WMT SARs : 
DEERE, MASE BE, 本 
Di FASEB ER HERI Fo = 1 
a) T ARB, HERE AEA Oo Mel 
量 ， 作 宏 白 测定 校正 。， | 
0 应 要 人 再 有 pH 人 不 要 | 
, DRAGER RBS 4 
De 5 ) 测 Mgt* I AERA SAAT 
定 (在 气温 高 时 更 应 注意 )， 而 使 成 果 偏 高 。 本 
《6 ) 在 一 般 的 可 洲 盐 洲 液 中 Ca, Mn, Te 量 很 少时 ， 可 以 7 
考虑 处 理 。 


/ 


§95 代 换 量 和 代 换 性 盐 基 量 的 测定 2 
ALMERIA, SUTRA RIEL Ds RAR 


/ : 


Vv 
. . 


ee AE See a 


. er AT 2-054. Eo 的 
性 二 类 中 ， 氧 离子 以 代 换 
相当 量 代 换 性 钠 存在 a = 
: 代 换 量 和 代 换 盐 基 的 测定 ， ARIES “Ee &- 二 


> 


ENEMA A, ARIMA LTS 


ite 2 a 
C4 )R7E(1/ 1008S 
ae ) 三 角 涛 (150 毫 升 );， 


a (4) BESO ADS : 让 
Beem re ire 
; (6) 区 re ae : 
2M ae 
(1 Yo. os NHCI;: UHC! Gta. 19) OY $000 38 
| 并 以 Na00， 标定 和 校正 。 
2 )》 1 2% 酚 本 指示 剂 。 
(3)0.01N NaOH, — ; tke 
3. FR 


sy | 


, PARR, RBIS NN, BK. wie 
BM gi ecainur); anne BR 
Fig, RIE. MIMI, FARMS eI. Dk 
各 跑 出 50 毫 升 ， MEDEA HERI» AG» BVA O.1N NaOH jij 
回 剩余 酸 量 ， MBSE AEF SEER SE AL HE FE 1 A BABE 9 BAA 
00 毫 升 一 份 ， 用 同样 方法 作 空白 总 验 。 


mC Ee 交换 和 吸收 能 力 i ‘ 


n% 


oF 才 4 : 
denies 


Pw. MR. BE (A.N.Pur)ik, BPG SE 


=, 0,05N HCl ee eae a8 


BP Cane (ioe); 


ee _ ERTL OT soe A HA 100K FO. o5N 


RARER 
fet N——Na0H ites ; 
a NaOH FASECHES), BORE TOL HAE NaOH 
EF SBE | ge" 
SRR 
C1) Hee ee (HE TER 5 , 
(2) DAC, AMBER. SHE, 以 NaOH mi 
| HIERN, HRA R, seek 30) 
ia po NBS ork peters e s(t 07. 


— 
和 


an hy 


. ™, ; . . =" s 


C2 ieRCsS0uEz som F): Ss a 
《3 ) 量 杯 (50 毫 升 ); 。 RE ate 
(4) RM (208F); a oe ae 
Da Seis oo 
C6 BR ras are | ES a 
RD DTE aa ae “a 
Sep. eee RM ES 


aa) 


C9 its oe Soe ao 
(0) Es yo ee ae AR 
i C11) AIM IRCS  0002EF+) 9 oe ye 

2A 7 Bos: 3 eats he 


C1) RECNE,C, H, 20. )% IK: 取 700 EI mk end 
0.9) 加 水 稀释 至 5 Fry 另 取 冰 醋酸 (《99。 5%) 580 毫升 ， 加 水 稀释 是 


2 


5 升 。 oa 0 eee ii 


酸性， roe Pres ; | , 
LO e Yi : 2078 HE lee 1 YF fines! sa out. | 
TY VE PT cs 


ef ol “gmsilt. Fe iit ae 
3 ss ot 7 
ee “Nt Ac wesw - $ 
fe MRNA a te 
(2 EASE YEAE A 250 ; IE ee He IA aes 
于 伐 杯 中; 继续 加 NH, Ac #40: 2B FT» 静 置 3~ 4 小 时 ， He LEE | 
Mw, MIA R= A sass Im NH Acree. puget : 
fox, KOANEIATS oe 
C3 AREER ET 200 se FR, BRR. 6 
RRA R10~ SETH, HHA 2008 HR MER SEMEL 
D> , RENTON be 
£G 4 eT OLR RT at oP Ee, 待 其 过 量 的 
NH :Ac 分 解 后， 复 将 陡 放 和 高 刘 炉 中 (600 0) a, s amupiane : 
RE, Say MENRI TS. at 
C5 D9 UL a PP OH Has Ai Fer 0 « isN HCI, ae ae: 
ene nit fos EL ARFE DAR GREAT LIB» “UAT TPES ~6Ko 、 
Ce Re IMD RAHI, Wo.1N NaOH | 液 滴 回 剩余 
a ail Bg RAS BERLE HEH 1 BOIL, 记 其 用 量 为 广 :。 
BWI. SEEDER ee HIS Ze apiece Fic 
4 计算 5/7 SON 
~NEW =7 x00" ‘ae 


和 


“ 


skip Ubi, ea 
ce N-—-NaOH 当量 省 度 ;“- - 
2) V0, ANAC CEI): 


。 C 1 ) 烧 剑 650，250 毫 升 ); 
《2 ) 三 角 钱 (250 毫 升 ); 


(4 ) 量 杯 (50 毫 升 ); : 


V -—0. 1NNaOH fe ACES) 
下 一 一 水 分 校正 系数 ; 
9 一 一 士 重 ( 克 )o 


《3 ) 电 热 板 ; 


《5 ) 短 标 漏 斗 ( 7 EDR)» eer 

C6 MG. EL Rs 8 ，  - 
C7 ICA 000, 2,500, 5 000887), 
Ci wavit,), CO,-H Omimn 55 CNEL,),00, -H, O° : 


| _ 58 克 洲 于 50~ LOOZEF} BEAK zk *H IEA 60°C, HF (NH, ),CO, fe - 


~ 


/ 


Di NH,OH eas pH= 了 (一 般 酒 精 洲 液 时 微 酸性 )。 “ 


15 章 升 ， 倾 于 1,000 毫 升 车 饮水 中 ， BUAO. we itn aise ude 
即 为 0.1Y， 稀 释 10 倍 即 为 0。 G5 aa Lae. 


水 中 洲 液 时 容易 分 解 形 成 NH,HCO, ae a mR ce NH,CO,- 
; _NH,, HEVE He Tm Be 时 ， fil] NH,CO, -NH; +H 20> (NH,), 
_ 00,:NH,HCO, +NH,OH——>(NH, )200,+H,0, ee 
1, 000851, L202 Ft Dire TE RES 


(2)0.5N(NH, ),CO,-H :0 游 液 : 1 OH.) 200, - A, oj 


次 小 以 者 OREO AS He KARE 1 fo. 


《3 )0: 2NKCI wy. KAP AA KCI #8 or sR E ,000 毫升 


Afaak +, Dteiy KOH PTA pH= 1( fe KCl va T Atl © 
| 7K 2B Be) 9 


€ 450% 乙醇 : 219506 HCE 100 : SEF IRR OSE FEE 


_(€5)0.1NH,SO, zo. osNVH,SO VE: 取 分 析 用 之 再 ,SO ， 


SE 
backs sie je situa, dete h niall stalin . 


a's 0. 1NV %0.05N NaOH vei: ML syre 4 AT NaOH ; 


a | aa, * AP » 
eS ets, see 
7 de ory $s. ; 
. . wey * ‘ + a, ‘ 3 了 5 oa. 
| Sag nig 3 -! 121 
oY 5 » . 


& -= 


Pee TARA 2,000 毫升 蒸馏水 中 DAR PR HK BK 
H,( * cai 用 1% 酚 天 为 指示 剂 。 
ed OF ii — HA, FS MS Me mtn 
. EPH. ewes 


量 过 多 ， 减 中 配制 )。 tg REEDS pHs.0 O~ 7.6) - 全 名。 
亦 可 使 用 19% 柄 本 指示 剂 
3. 分 析 步 又 二 
C1 ) 测 定 液 的 提取 ; FRR 2 ek He FLAY Es +10~15 Te 
‘ (根据 吸收 盐 基 总 量 而 证 ， 100 克 土 中 有 15~ 20 毫 克 当 量 者 可 取 10 
4 sk, Ai 10~ 1588 Wa 4 ee YL 15 EF 50 ,毫升 烧杯 中 。 第 
“一 份 注入 0: S5N(NH,).CO 502, DRBRG IS, Kit 
BGS LAR)» Bo LAIR 9 厘米 致密 
MIRE, WR 250TH AM, WEN ORL 
FRR 第 二 份 加 入 40 毫 升 (NH,) ， CO, ue, ThA BUR IK - 
| « 1.5~2a, 于 原 漏斗 上 过 滤 ,以 后 每 赤 仍 加 注 40 毫 升 GNH,)， 
| COL, 每 隔 1。 5~ 2 时 后 在 原 漏 斗 上 过 尖 。 FERRET WB 时 5 
尽 可 能 将 士 留 于 烧杯 中 ，， RYE NE RIE 300 ~ 350 SFT FIER . 
| 换 。 KEURIG a MBL A DOZTzet, KFRARER 
Bo FAAS At P= FAR2~ 3% , Po Ve He Bl ESA oh, SEA BE « 
GREAT HERERO 0 ; 
(2) RIE. SURE: ; 

| aR: SEDAN, ) «CO PSHE RARE HIE WEAR TEI COLE 
. - -#100°CH A) MRR —X IA 50% CM IONET, HAS ~2055 
Sh, DBR WUE ETT LIB, 滤液 以 100 室 升 烧杯 接收 ， 以 后 每 
RUS 毫升 乙醇 洗 洲 过 滤 ， 待 港 液 达 50~ CORE FERN A IE VER 
关于 二 MA 0.05NH,SO,10 Ft 
(SH, AGRE 5 SRYROAW)HE1OSSh, MAICEHRE 
ok, ABMS 2 滴 ,: Llo.osN NaOH WwW AK & H.SO, 
| Wo Wilds H,SO RATAN NAOH 液 中 减 去 滴 回 量 ， 即 为 


a 
7 
2, 


NaOH Re RECA B od 


N—-NOOH Se; ‘oa 


ot SS 
o-— LE; cee 


 K--kahERm, 


. ‘ 
- 


— 


CRIB: 51(NTT,),00, 2S a PER NH, e 4 


| ARGH Nat, anal Mg 等 离子 ， -形成 Ky CO, 、 Na, CO, 


Mg00,%%. ihFMgCO, 75 75F 5096 mH, “iiNa,00,.K,CO, 本 


可 以 六 于 50% 酒 精 中 ， 所 以 直 NH «RH AY Nat K*, Mg**, 
| | T'S0 % 酒精 将 Nat 二 isd ee A> Ca co, HRA 
国 存 于 杀 尝 所 的 上 中。 bee 


WN. KC aneae, FY sme AN fa re 


”法 再 测定 K+ 量 。 A Na+ K SRB K AL Naik. 
《 3.) 代 换 性 位 的 测定 : = 


4 
BS 


a: FRG 35096 AM oh ea eine ost an g 
上 ) DLW (NH,), 00, 28 10TH BREAK AIBA, 滤液 以 100 
棕 升 烧杯 接收 ， 再 以 5 党 SET URE ~ 8 次 ， 将 滤液 于 105~ 110°C F 于 
E> MAVAIO.OSNH,SO, 10385} (SEES SSE), 


HINA ORE FARA Tn RAH bi0.05N NaOH 
_ 回 满 剩余 酸 量 ， 从 同 量 空白 的 再 ;SO 量 所 褒 耗 更 NeOH IR 


a, 3 a AA A CO TE, ee 
， 2- 计算: A ak 


AS 
AR fie Me a / soo 


oN NaOH MEP E; 
六 


§——-+LE (3); 


Se 0D) Saisie Neti ee 


— NOH RRGEAD: APA MDS = Sid 


ae ; K ii 
‘gi KAGE RE , - i 
ay OM: Ngai Si 馆 分 离 后 ， 则 Mego, 814 


me HEN (NE) ， 005 i BLM 00 StF 


» Coniaeaana mame “ie sia ales kl a 
2 aC 1 ARECNEL,), CO, NER Covet son 
ay DLO. 2. KCI PS WER YELO~ 127. BRIA TEAS 
S Bb Brie STULL, AMOI, BAIAMG, Belko.5~ vb 
r bE eR LB MISHA WRT VERE 
» FANE. EPR PFE IO. SV (NH,) CO, %%8~ 102 48% | 
项 ‘ash, Dia ee 1 小 时 ， FURS Lae 最 后 一 坎 将 至 部 
二 土 价 于 滤 耘 上 。 湾 液 仍 以 三 角 瓶 接收 ， 滤 液 亦 分 二 丈 便 大 烧杯 中 
FRR, FELOOC FR Fo aM AO. INA 250 ,20~ 40 堂 升 ( 代 换 
总 量 在 20~ 30 毫克 当量 以 内 )， 再 加 20 堂 逢 燕 俩 水 ， 加 二 滴 本 栈 
= cat AMA Cn RAYS EAT AR On SO,), Do.1 
NaOH 渍 回 剩 余 酸 量 。 从 同 量 空白 的 吾 :8O RS HIE 
jab tay Rn em ERSTE. : 
b .计算 :， 


“te 
-, 
# 
os 
4 
ta 
E* 
is 


a Pac. @AEIDO—y)-. 
ok AR th a CE BAAN 1003%E); 
co STIR 全 : 
| ©. 8H: 士 壤 加 (CNH,)， G0, 淤 液 后 5. ae oH 
> ® CO, MFA, 利用 中 性 盐 KC] 代 换 士 壤 复合 体 吸着 的 
是 NH, 和 Cat+， 再 以 Ht 将 K+ 代 换 ， 而 求 得 代 换 盐 基 总 量 。 - 
(5 ) 代 换 储 钙 的 测定 : 将 测 出 的 代 换 性 盐 基 总 量 中 减 去 代 换 
EON. Sh. BEE, BIS AREER. 
| . - BRRCNH,).CO RF CaCO, 有 些 LIER, INSERRTE I 
‘Dineen 测定 ， 所 以 将 代 换 总 量 测 出 后 ， THER 


Ns & 100 x 100 NV KE, x 106 


27,4) a ee 


= 
tout ‘ooRD ICE HIN* | cia 


ae Oe i aay 


| wee. oo! nik gear ce ae OS ARE Sipe te te : 
E 人 人 Hownt+} ba BS ac a a . . Ret Pe mera 
nha Te pel drosincosiit'o oo Seber ag rae Weg es nF ‘eke 
‘oom : we Cont tan 00850. | a | ee es . 
> ie Ba ie Ms ZU Re oC Bretoot (Ex 二 0 | HS Rae | 
foo" H+HO8<e, 和 oscafroo< | 区 ee ML ee 
上 eae ; ~ ; 3 
0 
bi . ste! aes 


Eee 


os 
hme “sa 


re cae ‘ 
c DU ACRE, SERLELMET HN, OURAN, BLIND 


注意 。 
8. (NE, 400, 献 剂 使 用 时 ，， 每 二 好 后 应 校正 浊 度 。 


> 


626 RBM co, 气体 客 量 测定 法 


00, 的 测定 ， ELT MER 中 的 碳酸 盐 存 在 情 况 ( 包 括 
Ca, Mg. Ky Na 等 兢 酸 盐 ) o BM COs neal alia 


上 看 出 土壤 发 育 的 情况 ， 以 及 拟定 改 民 土 壤 的 措施 等 。 


a 


DH 去 分 解 科 酸根 ， 由 发 生 的 00。 多 少 而 求 得 含量 。 测 
定 方法 有 重 最 法 和 气体 容量 法 。 重 量 测定 法 操作 过 程 长 ， 在 工作 
县 大 的 情况 下 ， 采 用 是 比较 困难 的 。 一 般 采用 气体 容量 调 定 法 
| 共 反 应 如 下 : 


R,CO, +2HCl—»2RC1+H, 0+00, 个 


SORBET OMT, BINH CO, RS 
了 工 .设备 
人 ibe UES (SORT): 


(2)2RMCUSORA)s 


《3 ) HCI; 


(4) 天 平 (ij10,000); 、 


Gs ) 温 度 计 (50"0)3 


“6 aie es, 


《72 ) 忽 平台 及 铁 夹 两 As 
(8 PR (250229+) 


C9 )EEPRGCOZEF ) ov 


wc 


a 


1396 FIT ~ 1.55%, ZE1 96 DP RES KF 1 9 


SS aa COANMERR IE patter 
Af 1)—-=SAiis (2 ) 一 盐酸 管 ( 附 橡皮 塞 ); 37) 一 活塞 ; 
eee: (5.) 一 浏 管 ; (6 ERE a3 - (7 )—aRs 


ae" pes q 
2. 试 剂 peas 】 
1:3 HCl MR: 500 SF OL it. 1 加 和 1 $006 
. KS sa | a 二 
SRS ‘ ay Sih 
C1 FCO, eee er 19)5. He mrt HG} a 
FTE AT BY AL PSE AE “Ss 


Sa (2 ) 用 1/i0， 000 的 天 平 称 取 已 制备 的 桩 品 0 0.3~5 vic ae 
碳酸 盐 量 多 少 而 定 。 一 般 含量 在 ,7 6 KI, 0.3 ~0.53%, 46 


LIAR), AISI = HCL) Ao 要 
 ” 《37 打开 活塞 ( 3 )， 上 下 移动 管 (4 )， 使 管 64)、 (5) 
BEF 0 点 ， 即 将 活塞 ( 3 ) 关 闭 ， 将 管 ( FREE, 
《4 ) 盐 酸 管 ( 2 BBA BLE 1:3 了 01 洲 液 量 杯 中 eh) 
FPA, MIME ICL, DUZER “本 

: 6 5 ) 将 橡皮 管 ( 6 ) 套 于 管 (2 ) 上 ; 再 将 管 C 2 (8S , CCC] at 
出， 将 活塞 C3 ) 打 开 ， 则 士 刁 也 Ci 接 扔 后 放出 00:， 管 (5 中 水 


TR BAEC 4 YAR aA ( 5 YEA ERR f 所 


ay 


5 ILE FIRED ek) lO 


oo 


AH PU 
ee ee 
V0 RCEF)s 

a BTS mak 8G 

a UAB TB | 

| gts : e, 
p 46-—00, FR. ， 2 ek tees Somme 
| 会 式 可 简化 为- 人 CUES See 
ae oe | 00, = ee yg 100% | 
eer SS Memwbe, ye 

or Sie SS 

ee ee ee 
eet EME TRE RRRRANES Be 
eee eh PUM e 

(2) ES AO! 作用 时 ， 应 该 用 两 个 手指 头 夹 住 三 $i 
Hike, 7B HY FA te EE a > DRE EEE TO : 
影响 CO, 的 测定 。 

《3 ) 如 算 时 可 用 乞 体 分 子 公式 计算 ， 或 用 查 出 重量 放 算 ， 或 
i ccpeics. Kidanteamene 


(4) 00, Uk MRA, EC 4 ) 随 固定 管 (5 ) 的 液 面 下 


。 降 章 而 陆 之 徐徐 下 移 ， 成 果 准 确 弃 高 。 is 
CBD HCL SKORIK, (HCL 易 价 出 。 in BS om | 

a, RSA UB BRAD Ame, 1: ee q 
《6 KEI Ea NER gir 0 


测 温 度 。 | 
3 大池 E.R ORE CO, ses 
积 最 好 掌握 在 15~ fuses ag [Ho 


- 


§27_ A 


oa (CaSO, -2H,0). PELE REND. 对 于 盐 碱 十 的 发 
” 育 和 改良 有 很 大 的 关系 。 当 士 壤 表层 含有 较 多 石膏 时 ， 土壤 不 会 
wii ABR 能 引起 盐 化 )。 已 沟 碱 化 的 土壤 ， 如 土壤 表层 AAR EB 
《30 悍 米 以 内 )， 沟 翻 耕 后 ， 可 以 达到 改良 碱 士 的 目的 。 在 剖面 下 
层 (100 厘 米 以 下 ) 如 有 大 量 石 宫 形成 ， 结 盘 时 ， 有 碍 土壤 透水 性 。 
所 以 在 盐 碱 十 地 区 调查 时 ， ie 以 及 它 
对 于 盐 碱 士 壤 改 良 利用 的 可 能 性 。 

石膏 系 微 洲 性 盐 ; .无 法 以 水 党 提 ， ACI Baby feo Ble 
至 部 样品 中 的 SOi Ba WR Soak TIE HE SO] ib.’ bai ietiaors 
BNA CaSO,-20,0 含量 。 其 反应 如 下 : 

CaSO,-2H, O+2HCI-sCaCl, +H 150, +2H, 0. 

ABE - 

C1 ) 天 平 (精确 度 1/10， 000)3 

(2 ) 烧 杯 \100， 300 毫 升 ); 

-《〈3.) 漏 斗 ; 

(4) IPS 电热 板 等 。 

2.8. yo ee a 

(1)0.25N HCl vee: 20.8 Ft HCl (semi. 13 In Aw 
FEE 1 升 。 

(2)5 % BaCl, AMR: 淤 解 50%%, BaCl, a6 于 消 最 水 中 ， ， 
稀释 成 1;000 毫 升 。 SSS i, eae 


~ ae > 
* oo af : 
Toy ea em FO ee IT eee ee Se eee Pee ee a 罗 So 


| ) 181, HOLY: 100 #9 HOI Cat 1.84 ) in 10g a —_ 


Se 
_ 
2 

i: 


Bs 过 de ; mis 旋 gl. 103% AgNO, LTA T 100 
“(8)0. Osa RACE T Me eee 

Smo i yl ee 

《1 ) 称 取 5~ Pe oe oa 
“sh, A025 HOOT, MAME S~4 NS, MULE 
5 yeW LSAT RYE, F300 A. Me MO.25N HCI30 © 
毫升 ， 澄 清 过 滤 ， 如 此 反复 淤 滤 狗 达 8~ 10RGH S04 量 而 定 )。 
4 (2 RBM BA LAT, FE 2: 1 HO] $353 R730 
~50 毫 升 ， IC RAVES iicet Tia 用 
Garett | ; 
«C3 IRIE REA 4e50~ 70H In 1:1NH 0 于 使 亿 绍 沉 
“wee, 以 热 水 洗 潍 2 一 3 次 ( 水 中 要 加 大 少许 氨 使 接近 中 性 )。 
(4 ) 泪 液 再 按 可 浴 盐 测定 中 的 重量 法 ， 测定 SO2 含 量 。 


zs a. AL 100 毫升 滤液 ( 按 803 含 量 多 少 决定 吸 量 ) 于 烧杯 中 ， 
“uP eRe ~ 2 滴 ， 再 加 1:1 HCl ERAS, AV 
FBRBIMSOT 

BE - b. rE CRITE) i BAS MAILE, 

~ FRA H7k DER a 
eo, ieee 10°C HEFT % BaCl, YM, am, 直 
gee 5 gee Pee . 

三 d. 将 位 杯 放 于 水 浴 锅 上 保温 2~ Ub, APE 

© JR WGE HE MIE FFS0~ 60° OBE, 2 

滤液 以 AgNO:。 洲 液 武之 无 OL- 存 在 为 上 

7 EBC FBR LET MADURA, BTR 
| Ho 
Bes og. 交大 化 的 再 放 入 高 温 扩 中 用 错 到 500~ 700 G 欧 30 分 全， 
和 至。 


“ 国 130 


Vac , 
fas (B= —C)} x0.4115K 、 
9 


。 ye e = pet, 
’ in SA x 了 = 
2 . * ee oa ane 4 
~., f e} - - 
7 - ef) t RD 了 
oS L' I£Z a - ,* > 
Tee Stee} Pa = 
= 网 Die 4 


«& 


. iy 


te 280 wma 


5 seam. 
YE RRES :全 
0.4115- 一 1 克 BaSO0, 中 893 的 克 数 ; 

9 一 土 重 ( 克 ); 

. 玉 一 水 分 校正 系数 ; — 

%;——43-100 HEHS OF 的 毫克 当量 ; 
20.82 一 一 换算 成 豪 克 当量 的 系数 < 
AGTH OS 


| w= (A=b)x 1.7922 
样品 中 CaSO, :2 再 ,0 含量 (9% )s 
样品 中 至 量 的 80.(9%D23 
Ra 
pp 2 由 307 IRA OBO, HORM 
5. ae: 
C1 )FEmA 0.25 NHC] 处 理 后 ， RB 
全 杂质 等 应 除去 。 
(2 )807 含量 在 0.1~0.05 9% 时 ， Wek 3~5 + , 0.05~ 
0. vp iii Cae 如 小 于 0。 005% 可 称 10~ 20 克 土 e。- 


rey . 


4 


”SS28 hi 8 


一 、 砚 铝 铁 率 的 测定 
eco nen 
长 时 期 的 自然 因素 影响 及 人 为 作用 ， 狼 过 各 不 同 的 形成 阶段 ， 逐 
WRAL Ee HT ANA TEN 


be 广 
闫 


旦 


a fo ne 二 Fr a Saws - 

Se Pe i oe ° t 4 ins 

oe ee , be! A nee ee - ’ ° 

Ages apn x pire St : = 

=e mde - Pe * ty ‘ ee 要 0 全 pee 13 


ey :证 
a 


emann ae eats, pave eaaim net A 
ee 5k 
as ae ane > 
(a EmRE: ee 
GO yeRGET: ei 
CARR AERS 
PMR Ok. 
RG MRE 
《7 ) 赚 杯 (500 毫 升 ); Poy Paes tac 
《 人 
(978s 

Bool 有 

ADM ERs 

《12) 量 杯 (20 毫 升 ) 

《13) 漏 斗 ; 

《14) 电 炉 3 


“15) 表 四 洗 瓶 ; 
(16) ATF 5 
= - CD he 


iq Ee O 


Te 


2. owl ogee 
C1 Nas 0. (feseit) 3 KNa CO, (Hee) 以 SINT 


~ (2 NH,OH (+0: —e a kn — th re 
(3 yak (241); SHERI speak (HEHE 1.19) in — PRA ‘ 


= ca STAGE MEENE . 
(snob mRRGERR IE: DLR AACN pH 值 在 7 左右 。 


— (60. O5N 和 MnO ,标准 液 。 
《3 ) 里 基 秆 指示 剂 : 称 甲 基 和 红 0.5 克 ， mF 200% 0 AN 


ay 4 - 
se. 132 


~ 


| a 959% » JN7K24 500 毫升 。 
‘ae 的 机 流 OFAN BUCA: a se 


| MnSO,% YE: 00~ 600 ith ape INA 138 eens ‘4 1.785%) 
Reise FH-H, SO =: oo! Aan}? =F, 3 Ee am 


(9S RCH 
中 。 

er (10) (ESHICSNO, PEE: fh 6. 25 % SnCl, 2: si 
eat 盐酸 (化 重 1. 19) 中 ， 稀 释 至 50 毫 升 。 此 溶液 最 好 随 用 随 配 。 
(111 6 RAUL SIPS CKONS), 一 ; 4 

(12)0. 94 硝酸 银 (ASNO。)， 7a es Pea | 
WF” : era ee 
| #oLA-F-Ls0~ 703 OHM O0~ 1008) TASH | 
- PR, Dba ARE A0.SN Na,C,0, wR, DW 
RTD H gas sl a ee 
QAEAS OM, KREREM EMO, MELT E 
Bae, TEER Dit ee 5 Pee Ti I ZR TE ACEC), 
查 出 小 于 0.001 毫 米 胶 粒 沉 降 10 厘米 所 需要 的 上 时间” 待 到 预定 时 国 
间 时 ， 轻 去 的 将 上 部 悬 闫 液 倒 出 或 以 虹吸 管 吸 出， 再 加 入 10 约 量 
0a0l, 海 液 ( 每 1)000 毫 升 巧 闫 液 中 加 入 浴 液 3 5 毫升 )， 使 胶 粒 医 目 
STII» FE LARD, ABR 
FAY LAER HCE RO LARP, DOR HH 
BRAT OPS TAM, 331005 Bi ZL» KTR ee Ca 4 
“HHL ese ok DRE lo. 4 
ASU RE 4 
C1) RR: 将 确 称 取样 品 0.5 DURA 4 Ee 
磨 碎 的 碳酸 钠 或 碳酸 策 印 ， 先 取 一 小 部 分 均 与 的 铺 在 铅 念 朝 坑 底 
EGER), MARAE SHORE SE HA 
A, BASEHHAE, Fie Lik Beis Be BG BP 


Is): % 5 克 Hea, ee 10018 Fk | 


y 
q 
4 


¥ 


rite 4 Lik, 
ed 4 ’ ate, 
有 
6 各 
E ‘ 
: 


“= 0.01203 
0.01171 
0.01140 
fine 0.01111. 
‘| 0.01083 


0.01030 
0.01005 


“0.008937 


0.098545 
0.008360 
0.008180 

0. 008007 


0.007727 
0.007569 

- 0.007416 
0: 007268 
0.007125 
0.006985 
> 0.006851 
0.006720 
0.006592 


- 0.009810 
0.009579 _ 
0.009358 — 

Ss 0.009142: 


0.008737 


6 0.007892 © 


0.01308 
~ 0.01271 
0.01236 — 


0.01056 = 


— 


种 温度 下 土豆 标 粒 下 降 10 


所 


a 


BiH 


oat 


需 时 间 


。，( 若 分 离 困难 可 加 入 盐酸 少许 )， 最 后 加 入 激 量 盐酸 郑 油 ， evs 


的 碳酸 盐 ， at Baia serie KREBS aaa in 让 
HIER ooo c 时 控制 ， 0 aig je, il 

= HY 4 SE aH ; 水 少许 ， Pd Ya Fi 
5, FEMEAA IR, CPLR SSIES, BEA 180 AETHER 


He ZARUEL, FELLER RAD 200E THOS APRED, AEA BOR RE 
| PAHS, CREE PR ACHE I KOS LR FF (8 LR SA 
AM MOG RAMRABA), BL 2: 1 WUULAR RRB WE-F AY BE 
A en RA, EE 
且 无 盐酸 气味 时 为 止 ， 此 时 加 入 2:1 zRBRIOMEFE, Bew304-Gh, 
se asap ie 5A J (BLS Be RACH 
= GRR HY AE SISAL» FERIA AR IT YF 19% AE DEMERS 5 
BFE, 泪液 接 入 DBA» 加 水 至 刻度 ， 以 作 测定 三 氧 对 
oA = SROKA, HOEMMAEC REDE, 
、 ， 同 滤 狂放 大 已 知 重量 的 磁 卉 塌 中 ， 砍 化 后 ， 于 高 温 炉 中 以 soo 
SO METAS 器 内 痊 却 称 重 。 
JNA | 

810, ane RO, a4 — si =r 100% 

-- (3 )mEAA: - 

.Si0。. WHO BLAKE hw, DUI ACS 
- b, SiO,-N HO fryemigiy » WE PVE TESS IB A ‘ 
“是 热 的 ， 因 为 次 液 温 度 高 ， 能 促使 SiQs YA BCE HS » 保持 高 温度 

的 洗 液 是 十 分 重要 的 。 ae, 2 

0. SRA BAT 2 
杯 内 ， 久 锡 造成 损失 。 a 
— 4, $i0,-N H,O 用 1 0 0 ONC) tek SAE LN 
达到 要 求 。 


5. nme) 4 


1 ) 步 又 : 取 过 滤 二 氧化 克 后 的 滤液 各 50 毫 升 (平行 ; 


寺 游 cei cae aes és umn Mewes: 
i Resear RAKHI EGE 


在 6 0 fo. 放 在 水 浴 锅 中 
ALR, RINNE ALE, wT 
SS, RA MIN Rk ~ 28, TE SRR, 
WD mabMW, #8 296 NITNO, A MRC60~ 70) 
BENITEZ, NH NO, we BHM pH 值 至 7~7.2， 然 后 
FEINASARAREMTULIE Br, HANA ACNE IE 
BAABRMY It, BAMBI Lt CORE BAU aE 
“HANH NO, iH. —A)BKROAMIE, IBT RIEA 
kb, #2 % NH,NO, WAMUME LABS, EAR MER: 
RES, DIGBY HINES 900"0 ， 痊 却 称 重 。 
SOE: % 

RO, _ Gran +, O,)-Hiiie sa 

wotepe 


x 100% : 


roo 

a. 沉 演 三 氧化 二 物 时 ， 必 须 注 音 滩 液 的 pH 4 pH 5.5 
Ht, Fo(OH), PSR SESH; Al(OH), fe pb 也 =4.5 时 开始 
UE, fepH=5.7~ 7.5 RSH. fEpH=6.4~6. 5 时 ， 
AIKCO 匡 )s 的 洲 解 度 最 小 ， 如 p 瑞 增高 至 7.5， 则 铝 盐 又 重新 游 于 
WU Pty 因为 在 这 种 条 件 下 形成 了 绍 酸 盐 。 ~ 

bATRERMWHEE, =AkLo MwA Bo 
FETE, MEMRAM, KMIIEM= Biko DB 
FR MRENEKEUK, MRE, PATH LARA 
1B, KRESHKATNS 3 

cs SLE OEM NE AL UTR BENE RUF 60 ~ 
F 70°C. 3 
SRC, TAKE, OMT Ta 


seh ae a, mn ‘ 


ixce 22m Rites ma 


IDL EL Ye PRE Hy HVE I 50 ai 100% J+ F-25038 FAK a 
ET RPLABR, RRMA MCW 25%), US 
i, HERG, Hibs in—is, eee MINA 100 毫升 
水， 随即 加 入 5~ 1025+ HgCl. (5%) am, ARE, VTE 
RA GMPHR(He.Cl. ie, BINA 6~8 BARRE | 

| 2, GLACE CMT OTE RR, Pe DURE | 

BE Hs GEERT TSE » ELE, FESOD SIA AERA 


th 正 。 其 反应 如 下 : 


2HgOl， +SnCl 2 Hg, Cl, 十 SnGl， 
2FeCl, +SnCl, >2F eCl; -+SnCl, 


sFeCl, + KMnO, +8HCl>KCl+Mn(l, +5FeGl, +9H, 0 8 


(28: ae 
Te:ov- _ NxV x0.07987 


1 are ee 


4 WBE s : 
eee? aca ue 
x 3 ae A: 


- 
- + ge RLS 


St Nees ore 


a. FERRI REE AE RE, 7 可 另 取 一 份 先 加 NE OH 1 


(G1:1)， 使 Fe(OH)。 沉 淀 析出 ， 过 滤 ， 齐 去 小 液 ， 将 沉淀 用 盐酸 


(13:1) 重 新 游 解 于 原 典 杯 中 ， 以 血 盐 酸 洗 潍 滤 耗 。 ri’ 


Sn0l,36 fH, EU AERA TRR. 


“b, 加 入 SnOl: 时 不 可 过 量 ， 因 为 以 后 加 入 Hg, 除去 多 余 的 ; 
SnCl oh AGERE HAR HIE CORERE), EW -5KMn0, 3 


AERA, FEM E BER. 


CARS ICAGIA RTE AEA, SOW TRI. 


. . 


a, ae - - 
了 Cs 
ey 所 2 


| 进行 清 定 ， 而 要 稍 等 一 Bro FNS A AE 
cp Slee 
= va ee 
, Set cL DRT ui <i ia 
: co PA, 0, a oy 4 %)— F PEO) 下 
| 5, waist, | 
PIMEMER SCRA TOR PLE, waURHIO 


ok 
Ranminasusane sania stim) : 


zi 表明 。 

iD BPR $10 ,AR(35) x0. 01665=X 
2, Fei0， 分 子 数 =FesOi 重 ( 克 ) x0.00626=¥_ 
or 3. Al 20457 + ¥e= Al,O »HLCGE) x 0. ceed 


Ook 


eee 
Mes R.0, .Y+Z ~. 
whi ces 
Bes Pa ‘is 
mt Creo Ye 
“ ' : y 
ee 


—, SHA 

EE BES AS 是 以 无 机 状态 和 有 机 状态 存在 ， 其 中 
BOARIR A, TAREE 全 磷 的 10~50%。 

植物 吸收 主要 的 是 无 机 的 正 磷酸 盐 ， 偏 恋 酸 盐 及 某 些 有 机 杰 

化 合 物 术 物 也 可 以 吸收 。 因 此 ， 士 坟 中 有 机 状态 的 确 化 合 物 要 和 

过 微生物 的 分 解 后 ， 才 能 为 植物 利用 。 
”土壤 中 的 磷 一 般 的 可 分 为 以 下 几 种 : 

1. 速 效 磷 :; 可 被 弱酸 所 提取 的 磷 ， 是 植物 最 容易 利用 的 一 

种 。 


12e 


ne Yahi OA Wy ARTE REA FB 
3. PER TGAE: 包括 Caz(PO,)2. Cas CEO «) Call TALK 
2 PRLS SL BR, a ale 解 供 人 is Filo. 
| i pipe Ne 
"lo Shaki CRAG aoe j6:.A1,(OH), PO. Fey(O1D PO 
不 易 为 植物 所 利用 。 - 
5. 复 厅 的 硝酸 磷 化 合 物 : 不 能 为 植物 所 利用 
” 测定 至 磷 的 重要 关键 ， 是 如 何 将 士 坊 中 所 存在 的 各 种 形态 
Bic Ne, DEGRA a RAS SIR AAA 
点 : 7 
Woe tee ee ee a 
; 2. HOA SEA TEAR EN I, FOE TE Bi 
Bk. 
SOMONE ATR, -ORRASIIRURI SICA EA 
过 气 酸 法 、 硫 酸 - 确 酸 法 、 ABS SS 现 将 硫酸 -硝酸 法 、， | 
Sani, ; 
A. 三 酸 - 确 酸 法 = 
se HM FRB 1 1-3 IRR 2 WIR A » FIRE RAS TL 
FS APAALASROBRILO' BO, AESIMERREE, DIARIO 
还 原 剂 ， 用 组 就 使 洲 解 在 溶液 中 的 磋 酸 变 为 磁 组 芒 。 Ha DIG 
电 上 比 色 计 或 目光 比 色 法 求 出 P， Os EC % Jo 
1. Be | es 
C1 LEH (2s08A) ; ; | on 
(2 )#AFUIKC100, 250, 500ZEFto ere Tit 
(3) HK(100, 200, 2502891); 和 
(4 ) 烤 杯 (100，150 毫 升 )33 
〈5) 策 氏 比 色 管 (50 毫 升 ); 
《6 ) 光 电 比 色 计 ( 附 特 制 比 色 管 ); 
CT) TGCS, BR) 
2. 试 剂 | 


Eps AEs ang) Bey PO. 4 5 


1) 湿 合 酸 液 (HSO， :HNO,=1:2); 取 HNO。( 上 比重 4 江 
人 84) 10027, BAHS. 


Po ， 


C2 FTOaiedOOn: 10 1.0 Me: RAL sews ; a 00s" | 
1011, OF 100% 升水 号 证 
eee 246 B-— AR IEEHCON : mee ‘See 


shies. HIST 100A Ry — | 
— €4)10% Ky Fe(CN) vim: mL Fo(ON) 108% ) 
Too 毫升 水 中 
65721903%MnS0, 洲 液 ; 取 化 学 郑 MnSO ,10 sev 100887 
水 中 。 : 
(61: INH, OREN: BIR k CARO. 88) 100 #51 inl Bek : 
5 wT, 
EB - (INE, SO, 溶液 ; mut F, SO, (sii 1.82) ses enced 
| 1, 00025 F+ RIM AK) o | 
| C8) SHUG Gi RE PATE: 称 25 训 组 本 馆 (NH，)， M 5045 Dh60" C 
BY 20055 Ft ZR Ew KPA, iii ate ee 7 AS. PY. 
(Bl A SOOZE FT ARAB 7k F 75 I 
| C9 ) 二 所 化 锡 SnC1: 液 : 2.5 3% SnCl,-2H ,0 洲 解 在 10 毫 
‘Fri HO) 内 ， 然 后 稀释 为 100 毫 升 。 
«3. RAPER 
(1 )@RELSHSS 60 ~ 1005 Mt ERE 1 区， pe A SURE 
ht, KES WE ma. 10287. Wea LIAR NT 
(2 AEB IS Fs Fo BB A %# HNO, 1~1.537 
“CGk8~ 10k), HHRMA Sh USB SRHT Dy, 
AUS a, IMA RARIKSORETT, YER20~ 307 BR, Dike Bit 
RRA ET 0. 
(3 GVA HELBARE, BSL NS-2 2.200 ~ 25038718 | 
A, 加 水 译 刻 度 ， 充 分 的 匀 静 置 证 清 。 
《4) 除 去 铁 在 比 色 中 的 干扰 。 Wk HLL SLPS IA VSWR LORETPES A 
100 毫 升 的 烧杯 中 ,加 入 10% 开 ;FeCCN7。( 黄 血 盐 )2.5 毫 升 溶液 


Poy 
7 .* See 
起 


ae ts 最 后 稀释 至 刻度 ， PRADA Ha (MEARE), 2 


‘ 
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RANG, FmA10%6MnS0,2%F, ieee Ae 
| & RE Res, 放置 5 分钟 以 后 ， 再 加 入 1:1 eee, a 


二 - = vay @ oe nt 了 nae 

‘5 pEy 5.9) eat HBR, Tee MONA .SO,4~5 
a Pires ack ae - ib a 

eee 与 多 镍 结合 的 磷酸 ， 游 液 又 由 紫色 变 成 Botan as 


er = 4 
CS )IRREWERIUERE AUB] A 100 SETHONOBL, FR ARBERRIR 


WAELCNEM bie SORT Kee GUA), We 
EYE MRE SORE Ft HE pHA 3, Wa elas A eS 
| (OPH AHS He MAL RAM ARI 7. MA 1:1 
。 水 至 黄色 ， 再 用 也 ;SO， 中 和 至 黄色 列 刚 消 失 为 止 )， sD = 
HRI. = 
(6 ea mab errant 4 
HA, FS 分 钟 后 以 光电 比 色 言 进行 比 色 。 求 出 透 光 李 值 。 ”法 
《7 ) 制 备 磷 的 标准 P.P.M.， 黎 取 开 再 :P940.2195 欧 力 太 燕 
馆 水 17000 毫 升 ， 此 溶液 为 50P.P.M.， 即 含 磷 百 方 分 之 五 十 ， 再 
将 此 溢 液 按 比 例 稀释 为 0.1、0.3、0. 5 2 IEP. 证 M., Fl 
FEMA pHY 3, ， 加 绷 试剂 2 毫升 、 气 化 亚 锡 三 滴 ， 摊 与 ， 在 汉 
EKAHLIce, BIUELEEE CT). DUazaede EN 
HEH. ICR MOOR, PPM. ABR. HMR 
2a, ATER EEA. We 
BUG, Zeb LRH AEP P.M (MCSA 


4. 计 算 
P,.P.M. x 200 x 10x 06000 100 
P,0, =e 
5.pe AA 


(1 ) 如 无 光电 比 色 计时 ， 可 多 配制 几 个 标准 AYP. P.M, a | 
0.1~0.3~0.5~0.9%, P.P.M. KEM ES, JME UH | 
在 炳 氏 管 中 ， 样 处 理 与 其 邻近 的 标 崔 下 .了 了 .M. ae 


ye ee LE hice es 
2 加 入 指示 剂 以 后 ， 在 中 小 时 内 应 进行 此 色 。 和 
P. C8} WO TDi» ARAB BLE Gre 

DBA RO 


eh pA, + ASR ANNON + 1 eee 
们 试验 ， 四 
NE SOA AOR (OHTA 9H HARARE, EAE 
CENNA,SO, Wi pH 另外 在 铁 名 沉淀 过 滤 洗 潍 方 面 ， 
1 MAMA, FR FAVE WE Ta TE ROE — HELA. 100 BE 
PRB, WEA REALE, ROR AT ALISON tb 
可 得 到 同 料 的 粘 果 。 
-在 加 太 钥 就 剂 以 后 ， 根 据 华东 农 研 所 介 铭 的 方法 。 惟 在 最 后 
比 色 时 标准 液 呈 现 蓝 色 ， EE SEP > ALBA TRER 
合 实际 情况 。 
} (4) 在 配制 混合 酸 时 CSO, :HNO,=1:2)， 将 发 生 大 量 
eee BERR HT, fib hms 2 HNO, 和 
后 ， 再 慢 慢 加 入 工 份 HSO，。 | 2 
* er eee 影响 。 、 
在 调整 pH MANH HBR, pH H6.8~6.9, 由 蓝 色 变 为 
26, HRMEBKE, MUNH,OHRE MS, NFER. 
— CODA IMM RELASE MRSC, TIO.002 
WH,SO, SesRI RAT ALE, BARRERBALEY IL, 后 将 滤 
CEL, AAU. ， 
— BARB : 
Sn ee eee ee 
PAARL A, PEDO AAS ALD AT gL 
Gm H,SO,, FEET FRG TSE DA 色 ， i acl 
WESC , 7 
1 .试剂 
C1 60% BB. 
C2) 2 BSH: 称 取 2 se OAM OR 100 SARI 


7 


q 


. (KH,PO,)1.9167%, WF 1 HK, ADSM R 


HAS 


\ 


BOG 3 50. 54NH,80, EME: H (80,(um. 84) 1508259 
Apress 1 升 (以 酸 入 水 )。 

C8 Vn 76 乞 化 亚 锡 [SnOl:， -2H 00% vs Us a 了 SE 
100851. RP AGL SMe, SP Sega ois hs FORA 

HOCI 中 ， 稀 释 至 100 eae BIg. pee 
“ 洲 液 不 稳定 ， 与 空气 接 钨 易 氧化 ， 因 此 在 液 面 上 加 一 EW th 
WUE, FUE A Bi fe TLS et 一 h A 
~ C5 ) 标 准 落 液 的 配制: ec HP Pe A 


释 到 1 升 ， 再 在 新 的 洲 液 中 吸取 100 毫升 再 稀释 到 1 Sto KEES 
后 的 溶液 可 做 比 色 时 标准 液 之 用 。 内 中 每 1;000 毫升 含 57s fe 
了 也 就 是 0.005 毫克 /毫升 ， 即 5P.P.M.。 
— FAA FA SCA PHU 
ee ome wae of O52, 0.4,:.076.: ae 区 
Hy P20, 洲 液 ， 然 后 加 入 0. 5 Ft HOO, (FeSO AT)» 同 | 
FEM I A HER ASR AA. 氧化 亚 鲍 ， MEAWE;- 扣 过 同 条 
的 时 间 进 行 比 色 ， PRI AEP OS BORE Fl AR HE Ho | 4 
标准 液 久 置 易 生长 微生物 ， KA J A Bi HB Fel 4 Ft sirius 
EM= APE 1 Bree A.SO, 1 BFh)o : | 
《6 )KH,PO, Sitti: 配制 标准 沙 液 所 用 的 KH .PO,, z- 4 
用 市 售 化 学 纯 的 KH,PO, 而 制 得 的 。 起 初 用 己 醇 把 TN | 
ny KH, PO, 冲洗 ， 将 其 中 能 洲 于 乙醇 的 杂质 洗 去 ， 然 后 失 热 水 i 
PT hida2-~ 3XKo me 00 8 a sd 
ay Heo eh. CA AAG LA A 
尽 可 能 少量 的 水 中 ， sah hae Dr HERA CRE FE 
Jas} Lime, SAB nL he 全 村 和 
2. 分 析 步 骏 
《 1 ) 称 取样 品 0， 5~ 18te GED 1 和 tart 人 毫升 的 凯 氏 


省 
4 
| 
4 
4 


a ft —_— — ie es 
性 -CN “. 
i Se in? ’ 


4 证 0 Se ‘ : w 143 . 


Docs emcee ke. Mra Linkeln 

CBs i “Sombie 2)o Hu@— EMA 2 7h iste 

me <u e 

. C38 好 Fon iio 100: OH 7 SE we. Gul 
EC ie: : is ee 

(4 Yam 5 EF IORF Peer 100 毫升 的 
oe 

站 (5 ) 上 证 洲 液 如 果 移 入 soot O!s) mae, Ain 0. 54 
NH.SO 2S BH, 20GHMES 毫升 ,然后 加 入 2。 5%SnCl;. 
2H 20 溶液 fli, 稀释 至 刻度 ， 在 10 分 钟 以 后 进行 比 色 ， 在 30 分 


PS Se te FEC BEB 6 )。 e 
3a ree 
二 C1 ) 称 取样 品 时 ， mame wRS ome, -一 般 在 0.5 FEA 


‘a 
C2 ) 在 电 护 上 消化 时 ， 2S Fe as ae 220V, wk WH 时 间 

在 15 耸 他 左右， 看 具体 情况 决定 。 在 消化 时 姐 兵 瓶 口上 要 盖 

Ne + (EA We Ao 

C3) SHS BEB tft lk DUE DHL coat 

goihf as FES rk, FEB 2G, 以 8 

区 发 生 剧 烈 的 跳动 ， KH ， 

Samed ; 

C4 ARTS IEEE A 

QC SF Bia > 对 车 果 影 响 

厅 大 。 如 取 0.5 克 土 样 ， 在 100 * 

带 升 量 狐 中 , 土 只 含 5/1,000， 

RL LOMA LEAT 100 毫升 

BOK , HAL R5/10,000, * 

AEA ARH 

| C5 RR 1005 FI 

WS eH AD Ak WEA AS BER 


: 图 20 rE 


Wnts ee Wen RE IES é7#160.54~0.58N fete 
ee ec canine ae : 
we. os ines: Oe 
te ae 
“Whare 5 caial mAbs RARER. 把 一 系列 的 已 知 标准 a 
液 与 在 光电 片 色 计 上 的 蕊 数 在 中 对 数 狼 . fT ert 
2875 ie» so eH EE BA Hn T120) | 3 
(2) FARE: 设 我 们 所 取 的 标本 量 为 0， 5456 克 ， 1. 10038Ft 

HO PMOL se ASF OOM FH HI EAT Heth Hoh, © 4 
tie LAP» Ose es 138 3e/ 1 和 其 计算 方法 
gar: 
在 1 oom Ft MSPs 0,80. TE, HA HELOORA YP, O, 
43-90 OTE Ho 0.07 HEM MORE HF SHIP Osi; HA 
56 100K FTI P 0.07 HE x 10=0. 72858 oP Ona ke 


RGR HAT: 


0.07. ae 
(= 0.5456 x 1000 100 0.128% 


=. SHRI | ‘i 
BEL Pp ERLA se Ae ee 它 个 并 
不 是 完 人 至 能 直接 被 植物 利用 的 ， 只 有 那些 能 洲 于 水 和 弱酸 的 才能 
为 植物 所 利用 。 所 以 一 般 测速 效 磷 是 用 稀 酸 作 浸 提 剂 ， 这 是 比较 
符合 植物 吸 妆 土壤 中 的 磷 素 的 实际 情 MW iA Ao. oo2N | 
H,S80, (EEE, IA HER SI PHA 3 左右 ,这 样 就 可 以 保证 ， 
在 武 故 与 土壤 相互 作用 时 的 相当 稳定 性 ， 以 此 浸出 十 we ty BE 
%, Aa AAA CSA EL BRSRAE GSA» 用 光电 比 | 
色 计 与 标准 磷 进 行 比 色 。 Fy 2 

1 设备 人 

你 承运 = RC 250~ 200387) ARES 4. as 

C2 jah HEE heme 


“Ves atlases 
ie AER HSS (SORE) + Haid 
500, - 1/0002; ewe); 
dm Sr il LOE ta 


| aa oF 
WF 


3 (6a BECE00, 1,000 
s aye 衣 小 

a Ca MCL ~ 1038). 
: 2. fata i 


DOME TAGLAR HL27S 5} HL BERE 360 K&AsP), ‘j 
GM SEARS es ¢ 


i 108 FMHLCL A, 然后 加 水 稀释 为 100 训 升 。 

《3 ARETE CO. 002 H.80,): 

8.05 .2NH,SO,; 取 炖 省 硫酸 11.10 FBLA, ‘9508 Ft 
水 的 .2 Fr ROR nak EAE eA 2 TIF FTA 

计算 配制 1 升 )。 . 


毫升 加 15 克 区 ， 80 (F Hi 

me 3) Buea 

C1 ) 取 风 于 土 (40 号 节选 ) 1 克 帮 在 250 毫 升 的 三 角 — i, in 
时 后 ， BUSI BFE FEE Lite. 

Wee, ee : 
err 


IDRAR MEM, FEPCAR EE L RIB AH HYoMMINENy P LPM, 


7 SORE FT AER A HEH 将 以 上 二 元 素 混 合 加 水 100 谈 升 ， 即 成 
q 《2 )SA FMEA CFSE A): 取 2.5 克 snol， .2 也 Ow 
了 b.0。 002NH,S0, : - 10.2 H,SO 450 毫 升 ， WATS, 000 


Ko.002NH, 80 , 200285, 用 橡皮 塞 紧 ， EHR LEB) 


| 《2 ) 取 滤液 50 毫 升 放 于 比 色 管 中 ， 加 入 2 毫升 组 酸 包 硫酸 深 
fi SWSnCl,, MLM TONE, DUE NPRM ee 


(4) FERRELL, Dees OR, P.P.M. oy BEARER, 


> 


a (5 ) 标 准 P。 P.M. 的 制备 : 称 取 A.R. ahaa KE PO 


~ 


0.45575 ER HEURIERY PLP <M... (EA HEE 0 AMEN HS 3 
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. 


21! 5 at abdeg 000 毫 升 , 此 沙 液 ; PM = an | 


_ 


So ae 5. 0. 08,0.1,0. 2,0. 3, | 
| 


re HeLSOP. P.M 


Wye 7 oN, Re aon 
4B eae 
3 _P.P.M. x 200 X 1078 pe 
Brae soayee ema ve 2 
<P.P.M.x0.02%. a ae Se 
P,0,(96)=P(96)% 2.288 
} =P.P.M. x0. on 
5. Sag 2 Sas. : 本 
as ERE SBME BR Et se ie LAO RE BRB a 
应 有 3~ 58, HWAE-AREL MRABBE-AESL, © 
VE RIT & REEMERREETSH A, si rh lot 必须 
重新 配制 。 Y 
(2 HWA ESE, 加 以 校正 。 
C32) mR HEH, F FY Ae es PA 在 配制 
PPM. pari th Ite eB 由 最 小 0.05~0.1、0.2、0. 3.3 
0.4, 0.8. 0.9P.P.M. 起 ， 按 上 述 手续 处 理 ， 将 欲 测 土 液 与 标 | 
难 液 颜 色相 似 者 进行 比 色 ， 如 在 二 者 之 间 者 ， 取 基 二 者 平均 近 贷 
值 。 
《4 ) 比 色 mes 内 变化 不 天 。 
(5 ) 所 用 试剂 可 按 用 量 进 行 配 制 ， ANSHAA = RNC i 
PE ARTA Hl, WTA RAB. 
C6 ) 过 滤 的 滤 狼 必须 在 使 用 we tee or 
SE ACETT DEE, BI TERE HL A0.002NH SO, ABER, a 
Beem BRC HUE ALWE AR GE IRAE AT A 


¥ 


BY 


村 Ed 


1 50: 780 Se RAF FMLA 2 
ae BRE PAM TEI serge 下 法 
& idles aa Co. . MPSE - 
ae :能 适用 ， 因 为 这 our ees i ee 

情况 下 ， DRA arc ie ABI B 国共 未 BA 
" 1 TAMU HOS LET FS TE > SUE eS 
Fi RESERUIIET see MEMEO T 

我 设备 

4 1) = ACa50, 250% Ft): a 

a ( 2 tas 100, 250, 500, 1 000K AT) 

(3 ANTE (25E 51) 

EA Heck LCI aR Sa abl) 5 

C5 ie s+ CA 2.5K); 

gs ( 6 ) 容 量 瓶 (100， 250， 500, 1 , 000% Ft) 

C1 ) 光 电 比 色 诗 ( 附 比 色 管 ); 

《8 ) 精 民 比 色 管 (50 豪 升 ， 带 有 刻度 ) ; 

《9 ) 烧 杯 (100 毫 升 ); 

COREG, 5，I0 毫 升 )。 

CDi%CNH)， CO,-H Ovi: ice OTL) £0010 


a 


ee 


HLA 1, 0008 RBA Fy Jk RE 
C2 )1096H 80 281: WASTER eats, 84 的 H,80, 至 1 


ae SNK MnO 283i: fs. 818KMnO, Fatike, 
FEZ 1 Fo , 
C4 rose st ret: MOS ADM CE 100 THEE 


Pog”. 
j (5 )10%Na,CO, “10H OM MK: MOF Nee: 10H, Om 
H1 00% FERIA Yo | 
(6 )B- 二 确 基 酚 OH4Nx;Ok 指 示 剂 : 0.2% 水 溶液 。 
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Os (7 ) 组 试剂 ;将 7. 5 毫升 比重 1. 785 的 H,S0; PRE 
fil, MA3. 16232 MoO ;或 4。 232 32H. MoO,, a | 
: BSE Min, Ik 3008 7 tA 50088 3 iB hk = | 
KE, REFUTE ee jee q 
《8 )AREBREM: tse R.KF,PO; #8 1.9167 
oe FARK Er SOBE AT ASBMB A 1 AD 
IKEA, SILA RRMA 100 SrBeaT 1 升 的 量 瓶 
中 ， 再 加 水 至 刻度 。 此 最 后 的 洲 波 每 升 中 会 5 HERE Os, one, 
F+0.0052377P.0;5, 
ees SO, me: LIRA 2 )IOOREA, ows 1 
Fo 


(io) Sn01 BH: : 洲 解 0， 06124 8nCl,- eS OF nes, 
hie 全 二 q 
3. RBS 
C1) RRA 5 me tans 1 ERGETL)> HAS 150 | 
~ 250TH I A1 % GBR 100 ZEF> E35. 人 
钙 放 置 18~ 20 小 时 ”在 放 轩 时 间 内 再 的 动 5 ABE, AEH) 
RIE, ERIE SSS 
(2 FSA A Le Habe PIRATE, a 
FREER. f 
吸出 滤液 5~ OAL NEALE D TUE), 加 KR 
10% H,SO, 2 BF. 0.5NKMn0, 471, - U2 ~ 3 分 名 《开始 
“煮沸 时 算 起 )， 多 余 的 MnO, H1SH10*%MMEREE, Ar 
却 后 用 10%NasQ0a -10H OM + AH 80,5 MAS BY 
基 酚 指示 剂 ， 至 微 黄色 为 直 。 | 
(3 ) 在 不 带 有 浊 色 药 土 壤 洲 液 中 ， pl TRL ALA BE aE | 
(NH,).00,-H,O}8, MA ern ohio 以 
10%H,SO, #MELMRE 
《4) 将 上 述 处 理 后 的 滤液 移 至 50 毫升 的 量 狐 中 Sees & 四 
HH), IMA SHAR 2 FEF, INAS F AVE 


- 
“e 

4 

Gi 

= 

: 


xg es deeb ma 5 gb, 加 Bae ie ae 
组 覃 加 入 1% 下 ， SO,, 使 呈 微 黄色 ,再 加 组 试剂 2 a PS 


ner 
开本 


Bee oN 2H,0.0-5%5+, she fooxin 
45, Aimee, THERM Like, kee 
氏 比 色 管 中 以 目光 进行 比 色 。 

en ee 


_ 


eo 


ek ota =k x 100 . 
. Cg - 


- 


* iota, OCB); 
2 * 量 (毫克 ); 
和 


1 
Ke 

a 100 一 一 换算 成 100 训 土壤 ; 

eB: 

# THRE TTR 

Vece 
q Re wile wets, der Kind eR 
WU, CRUABATRRAKEIM, MALMEBRRA 、、， 
Ta, (AN2,0O, PAMAARE, ALARM LI, 
FORE, REBT ICE Z 

: (ZAR ARAE, RoR MRO Te 
RE, REREAD TERS 

到 C3 ) 在 未 进行 过 滤 以 前 ， 必须 先 检查 源 葱 是否 SABE DI 
0.002NH,S0. ARE, MERE TH, WHET 7 
可 使 用 。 

MRAP oeetilie, aneminenae® 
Ma, MPRA REBAR TIA, 8 TEED 
PBL DR AEARSE F BoE Olan FE 20 ~ 30"0 范 围 内 ) 下 进 
ATIF. ¢ a 


| 
-,: 


-- 


L 


~~ 


Ya 
到 学 一 一 
. 


+ (a3 
a 


| 


Coin MIN MRL KOK A 
否则 有 效 磷 成 果 数字 偏 小 。 RF a 
(7)B- 二 确 基 酚 变 色 范 围 为 pH2~ 4, - Aes, 如 无 
” 汪 剂 时 ， 可 用 和 它 相 似 的 指示 剂 。， te 
(8 RR REBNE Acie Liki, smaRONReNEI Hee Ee | 
质 构 8 ob eit ire i, FERRIER He At He, OY 
P20, WEEMAM BTA IL, MEL ERS EA ER 
有 验方 法 慢 一 倍 竺 到 两 倍 。 办 此 工作 是 坑 大 的 单位 ;还 可 采取 仅 用 
酸 尖 提 的 方法 ， 但 需 根据 具体 情况 进行 武 驻 比较 = 


§30 钾 的 测定 、 

一 、 火 烟 光 度 计 测定 法 

1. 仪 器 

_ (C1 ABE EERE: 

(2 ) 定 容 源 6100， 250M FE). 

C3 BER SOFT) s res 

| (4) RESO Ft); 3 | Cate 

(5 a eee 10> oon)。 

到 © 药品 

C1 KCI ERE) 5 

C2 NaCl (fez il) o 

3.x Bl “ie 

(1)KOl; 称 2 克 左 右 ( 用 感 量 0， OLR HLA RE, poten E 
SOR PSBE 2 chit, UC PREAIOE Nikh, BURGERS ab ge . 
HH, Fic iill1,000P.P.M.1, 0007+ K, O4 w%.1P.P.M. 2B aa 


ar Ws “3 ; 141 


: 让 .P M. 1, soos HR Mesh A 1 毫克 , 则 1,000P PA 3a 
1, 000% F Sila 1 3H Ee til 1,000P. P.M. 1,000% Fi 
— AM 3 x. MORES KOLA ‘em 


ni a aS 


= ae re. ae 本 区 
se > ieee es cy esl ee 
>, 2a Sar ’ 

‘ : Fa 4" Se 
ae : re 


‘nl 
3 ae aa 


2KOl_ 2x (39435) _ Me ; 
t= K, K,0° (2x39+16"- 94 这 S608 % Sed 


即 需 要 1， 562598 Kl, — 

BL. 56253 (FH MLELO -00015R7F) KCl HA 100 ET 
用 水 游 解 ,， ‘BA 1, 00028 Ft EZRA» 用 水 洗 烧杯 5~ 6 次 ， 然后 定 . 
ight EPHRATA, 
x (2 JNacI 的 配制 方法 同 KO]1。 

4 RIED | 

(1H, o00P.P.M.K LOB UEFA 100,70. 50. 40,30, 
20, 10P.P.M.( 说 明 1 ) 其 分 解 方法 如 下 : - ， 
已 知 的 P.P.M。 x 毫升 = 稀释 的 了 .PN x 229 


f 


Bs: 1 ,000P.P.M. xy= =300P.P.M. x 250 26Ft 


UI ,000P. P. M. TSR HI 250%F, 上 开动 1 多 天 即 
得 300P.P.M:。 ; 
1 (2 ) 滥 祯 测 洲 液 最 高 含量 在 50P.P.M. 以 上 ， 则 从 100\50、 
40, 30st —ARIE Mo AIST 1OP .了 -M-， 则 重 作 一 标准 曲 
Go HREM EERIE eB  ，. - 
) (3 RE AMIE BE 100K Fh, HMSO IAA 50 毫 
FUME, PURER LT HCH 2 )， 证 煞 必须 进行 
12~ 3 其， 最 后 记 下 荔 数 从 标准 曲 态 上 碍 出 相应 的 P. 了 .M- 值 。 

5 计算 


P.P.M. xV 


| Ko BEM — 


二 式 册 ”了 .P.M. 值 -一 由 标准 曲 米 查 出 ; 
ema 


fi. C1 ewan ABABA pane oe 
“100P.P.M. 省 度 的 溶液 ， 就 不 要 直接 从 1;000P.P.M. 深 小 中 吸 站 
出 稀释 ， 因 为 吸出 的 毫升 数 少 ， 一 不 小 心 损失 牢 滴 或 壁 管 所 沾 没 
有 出 尽 就 影响 很 大 。 所 以 必须 从 靖 的 溶液 里 琢 出 再 稀释 制 成 恒 
” 《2 ) 赂 见 火 焰 光 度 计 使 用 法 。 BE TERRES FO. 3N , a | 
BAM, 其 量 可 以 用 下 式 计算 ae ae te | 
| NxV=N, XV, a Te 
假如 是 0- 28N NaOH, 则 不 用 1EF> EFA. 5 和。 BD 
— 7x0.3=0. 28xV 


= 4 ‘3 


一 Paes 一 一 “2 一 7.5， PORES, ——— 
i See : 2 


a‘ i a a Bi rT”. 
=. RASA “ i 
feo Ha TE REA RGR A Te RARER : 
Fh RP ATA By SEY BT, PLETE RRA AEE ARE | 
HOS. HEA 10% NaNO, (ESSE ES | 
RIK PS EE SR PRG (EAL AE Be AR SE ASA LNE » 在 光电 上 比 浊 。 
SLID GRRE RLS ; 
为 了 避免 空 气 中 ( 士 中 ) 有 氨 的 干扰 ， 可 在 土壤 氟 取 液 中 加 入 本 
甲醛 (HEOHO)， 狗 每 毫升 提取 液 加 入 3 537% FARE, Ki 5 a 4 
. SPs 氨 的 于 扰 作 用 可 和 避免。 


AE i ; 
《1 )BVE(8 x 10038 2K)s : 4 
(2.) 小 漏斗 (口径 4.5 厘 米 ); 进 
(3 ) 方 形 比 色 管 (特制 ， 欧 10 毫 升 ) i 


《4 7) 玻璃 注射 器 ( 5 毫升 ) 


< 
多 7 
: . 


Rs 


al “ais 


em sc» 1000887 棕色 或 白色 ); 


1 coo AEN, 加 水 至 刻度 ， #53. (ERIN. 


(2 ) 亚 确 酸 外 钠 液 : 称 取 化 学 不 NasCo(NO。)。30 克 深 于 100 ， 


TRA FE mk BR. SEF. HAN BARGE Ma, 


RES, Hab 1 2S APM ENIRA BRET WR: 


不 宜 放 冒 过 久 。 有 
(3 )95% 酒 精 : 到 无 水 酒精 960 带 和， KOT 
is RRLR 
C1) MM FE 5 RRARE, MABAC 1 10%. FAR 


WS AR, SENET mM AIT96 RIS, 43, HIRAI 


人 


《2 ) 把 莉 品 及 和 欲 测 液 放大 痊 水 中 ， 稚 持 在 16~ 20°C. - 
《3 BRE P.P.M.KCL i, FARRER Ee MKClO. 1907 


% BLAH, BRAC) A, BBA (C1) BA 
“BE, JERS 100 P.P.M.， 即 含 钙 百 万 分 之 一 百 。 然 后 按 比 例 
稀释 为 10、20、 30. 50, 70% P.P.M. 村人 本， CH . 
据 需 要 量 的 多 少 进行 配制 )。 


《4 ) 用 后 当 方 形 比 色 管 若干 只 ASAE SUR A OSoo TOMAS, 
Fi jn 7 IDG SINR} — 1 CALA 2) Re ， 此 时 当 有 黄色 
WER 

(5 ARS MEF+BEWE ERTIES BURL AREME 4 ESE DK Oe BI 
4 毫升 (注射 器 内 的 气泡 须 排 出 )， 立 即 快速 按 号 注入 比 色 方形 管 
H, ms 分 钟 后， 即 放 在 光电 上 比 浊 计 内 得 其 透 光 牵 值 (T)。 


二 ”和 孩 标准 卫 .P.M.KOIP.P.M.= 10、30、50 等 )， 以 透 光 这 
为 纵 玲 标 ， 以 了 -P.M. 为 横 坐 标 ， 制 成 标准 曲 比 《所 作 标准 曲 全 
必须 通过 各 标准 P.P.M. 点 )， 再 在 标准 车 上 找 出 其 谷 测 ee | 


的 P.P.M; 值 。 


tere 
Besies, Sak P.M. eons 处 理 手续 


:= P.M, eC mx 0°, 100% q 
K 206) =K(%) XA. 205 4 
′ 5. 说 明 Sa KORE d 
C1 ieak nee meer esenends Saue 
服 困难 ， 央 此 宜 在 冬季 常温 进行。 一 般 在 16~ 20 Pie He 
I ik TE o 2 : F 
( 238i VEU RET EkM, SED 
Kk PaeRE RRS ME a Ae, a 
度 测 得 其 含量 。 rs 
(3 ) 在 制定 标准 曲线 和 时 ， 标准 P.P. M. (345) Pe : 
Bek & AUR ALEC LEEPER 
eH, Dee, | 
| COMER NOR: Heme ee | 
宣 过 久 。- a 
Cs Dia MeRSESLAOLIEN, EMEHE. ae ay a 
ER SEN 
人 


= ~~, 


sor 风 于 二 水 分 的 测定 


风干 土 水 分 的 测定 ， 在 土壤 分 析 中 是 必要 的 。 因 沽 所 省 在 二 
致 的 基础 上 ， 各 个 标本 的 成 分 才 可 以 比较 。 ah iy 2 
生长 毫 无 关系 。 

Ce a a a Ne fe 


Pee ee, 
cr a 


\ 


eng (7, 2). OEE AT 

he 
KAD WER, RRL TE, SHEATH 
量 相差 小 于 32MM Ak. BT Tie ae we, HHL CWs 3E)0 


WW W ,) By FLA te a 


Se | 
in iW x 100% 


起 中 Wea aE 


~ 


Wate Pe EB SEs 
| W—AFRARECH) | 4 
= 992 分析 千 果 的 表示 形式 及 其 审查 与 整理 
ee ee re 
nen anennrneenaee. Lanne 


BRR: 毫克 当量 /100 克 于 土 ， 百 分 比 含量 。 


地 平水 测定 糙 果 表示 单位 为 :毫克 当量 /17000 至 下水 人 1 


。 毫升 水 中 的 离子 克 重 。 


三 从 的 全 侣 和 矿 的 化合 物 及 全 部 多 的 化 合 物 ， 都 以 令 化 和 
的 形式 来 表示 : Fe 03. Al 20s. Si03, P 2055 Bt OBER BY BA 


REPKE. PRBREIA FILER o 


土 天 胶体 的 离子 代 换 作用 ， 是 以 极 精确 的 一 一 定 重量 比例 发 生 
反应 ( 当 基 对 当量 )。 因此 必须 把 吸收 容量 、 吸 收 性 岳 、 吸 收 盐 基 
总 量 、 未 解 性 酸 的 灶 果 殷 成 当量 式 ， 即 以 100 SEB Ha 


”的 毫克 当量 来 表示。 


土壤 碱 化 度 以 吸收 性 俩 占 吸收 容 量 的 百分数 表示 。 
«aia le aan ela OG 


天 化 度 - - ox 100% 


me eH 


= 


Sree 


ve 


S = 4 
| | fies * 100% 
Ps. Vs eh ae ATIC 96)5- 


8 一 一 吸收 盐 基 总 量 ; a 


H>— 7 FRR CES 4/1003 FL) o 
分 析 糙 果 和 野外 鉴定 明确 指出 具有 碱 化 及 盐 泪 化 还 象 的 a 


i, URE Hs BP kB ARE eh IS BY UT He FR 中 ， 应 表示 1 


Na+K 


Cas Mg 的 比例 ， 即 (Na 十 习 ) 的 总 毫克 当量 与 (Ca 寸 Mg) 的 站 


室 克 当量 的 比值 ， DURUM He + ER BSE 


FELLER EE ARC GER WY DE 时 


2, Ask—-bMTMSEHRBTS ER. SFRBSR. BE 


度 及 盐 基 全 和 度 等 指标 。 这 些 指标 以 .1 米 剖面 内 的 雁 值 为 表示 单 7 
”位 ， 即 浆 计 出 每 一 变种 中 代表 性 最 大 的 数值 范围 ， 作 为 读 变 种 的 本 
“指标 值 。 为 了 对 洗 盐 定 领 提供 参考 ， 也 可 以 用 另 一 种 指标 单位 卖 时 

示 含 盐 量 ， 即 计算 出 在 1 KB SARE SE = 

BHO) 2D, HEMT AOR, NICER 


PREEIS, RUM Sa FT wtRTo 
=. SHeRORS 


“在 进行 可 洲 盐 内 阴阳 离子 的 至 分 析 时 ， 四 离子 总 毫克 当量 数 
Za 和 限 离 子 总 毫克 当量 数 De 应 相 比 较 。 在 理论 上 这 两 个 总 数 是 ; 


-相等 的 ， 但 实际 上 只 有 当 各 个 测定 的 正和 负 讽 差 之 总 数 相 等 时 ， 
他 们 地 相 等 ， 通 常 所 得 出 的 总 数 都 是 稍 有 出 AW. me NatK - 


站 不 是 上 加 于 与 了 省 基 工人 对 


i Ale ala i 算 


ih us, emt 


3 


. ‘ | 
. 
af 
2 


‘oe 


» 
ee 


5 hi okie anal ja aa sd 


ee so AS 


> e os » 


oh ee “Sef za 100” 


‘pe an ‘ 
入 3 . “hn - 
a ~ iy 1 . 
~ hi Re es : 
ae De 
eM > 
«7 
~ 4 ee, 
‘ Py 


L 

he TET ie 
党 ‘SosRHERRAEG!, ROULDLAE HA Bese —We RUDRA 
HERMON BALM o MRR), 
FRESANAHLB, FTAA SALWAR TO 


存在 的 离子 的 干 抗 ， 再 次 定 这 些 样品 在 某 一 项 目 分 析 上 是 否 需 要 


返 王 。 
SHARES WLES LE RO TRNAS is Hb He 
珊 一 一 般 也 可 作为 检查 分 析 误 盖 的 一 个 指标 。 在 一 般 情况 下 ， 如 
录用 普通 此 二 法 测定 焙 干 残 法 ， 其 烙 果 常 大 于 至 部 阴阳 高 子 的 总 
百分比 含量 。 如 果 发 现 阴 阳离子 总 百分比 含量 和 焙 干 三 漆 百 分 比 
含量 的 出 入 很 大 时 ， 则 说明 分 析 中 存在 问题 。 Hi 
”吸收 容量 的 分 析 糙 果 ， 如 果 土 壤 有 机 质 含量 量 很 低 时 ,划一 般 
与 质地 有 关 和 柔 。 士 壤 中 含 的 胶 粒 成 分 伍 多 ， 其 吸收 容量 也 合 大 。 
如 果 发 现 土壤 质地 很 粘 ， 而 吸收 容量 比 一 般 粘 士 所 表现 的 显著 的 
低 ， 则 裔 明 吸收 容量 车 果 或 质地 分 析 烙 果 上 有 错误 。 如 果 质 地 较 、 
pe: 而 有 机 质 含 量 也 不 高 ， 吸 收容 量 过 高 也 是 不 相 适应 的 。 

: 水解 性 酸度 的 结果 和 酸度 也 是 有 关系 的 。 如 果 酸 性 很 强 ， 则 
水 解 琶 席 一 般 也 是 大 的 。 如 时 疾 现 二 者 有 相反 关 深 或 有 很 大 的 
出 太 ， 便 需要 从 两 态 面 检查 原因 。 

BUCH SIAD HVS th rh COZ, NaHCO, WEE pH 值 一 般 也 - 
是 相关 的 。 根 据 这 一 情况 ， 可 制 断 分 析 精 果 是 否 台 理 。  ” 

如 果 士 壤 不 是 盐 溃 化 的 ， 最 大 吸湿 水 含量 应 与 质地 有 一 定 关 
系 ， 质 地 盘 粘 ， 最 大 吸湿 水 值 也 瓯 大 。 这 也 是 检查 二 者 精 果 是 否 
正确 的 一 个 指标 。 

AAR SAAR, PMT 域 一 般 家 地 有机质 在 : 
1% eA: 双簧 量 在 0.1% 左 右 ， 两 者 关系 大 和 致 为 10:1 左右 。 如 


158- ; 
Be er 1st 20: perere 
r 、 分 析 竺 果 的 整理 

ordeal aR 


since Pei Br -_— 
IMDIFE, PA MAR eR: 包括 
UIE, TR. SU ee, (Wa+K)/(Ca+ Mg) 
AVILA, AOR NR. RETO, I, 
HERAOR Ta aR RIL ETE HE 猫 施 的 te 
据 。 

2. 祖 据 已 确定 的 土壤 变种 中 所 包括 的 各 湖面 分 析 畦 果 加 以 妆 
He, WORN Se PH AREAS, RHA 
| ARE PRAM MEER, cote RNR PRL 
STALL, DUE OS 4 AL Pe a HE 
#8. Ze — Temi LAL ER ee AIA, TAB ae 
WEEE RS 
| 3. 根 据 地 下 水 的 分 析 糙 果 ， 划 分 出 水 的 不 周 让 化 庆 及 地 二 水 
“的 矿 化 类 型 ， 为 划分 地 下 水 矿 化 程度 及 地 下 水 化 学 分 区 提 a th 
据 。 

四 、 工作 中 的 注意 训 项 前 Tae 

LEM Sa, EL IRARSEIR AC RINE SoU | 
的 标本 按 需 要 量 分 开 制 备 ， 作 化 学 分 析 的 土 样 须 通过 1 ORAL 
”的 艇 ， 机 械 分 析 的 样品 须 通 过 3 毫米 孔径 的 入 ， 不 能 把 为 化 学 分 导 
析 制 备 的 样品 用 作 机 械 分 析 。 样 品 制备 后 碍 装 于 有 塞 的 玻璃 标 本 
CE RRB, iA SUE A SM ATR 
出 后 再 磨 碎 。 - 汪 

2. 室 内 测定 ， 特 别 是 野外 测定 ， 3 00,7, HOOs, o-, # 
SO5; 的 分 析 ， 必 须 作 空 白 试 欢 。 淮 河流 域 的 一 般 水 质 都 具有 不 同 了 
程度 的 上 述 离 子 的 含量 ， 因 此 往往 有 许多 野外 测定 烙 果 ;由 于 操 
PLT ORME RL, 


1 


159 4 


ARRIETA 
i ‘ 并 始 时 ， 应 杷 于 Oe. hea ie 
GENIN, KR 四 

ti AS MAR MAR, TDA PREM RS HT, 42 
那些 不 应 该 分 析 ， 使 分 析 有 目的 性 ， 减 少 了 工作 上 的 浪费 。 例 如 
ERMA TH. MLE AMER 
LER AH | 
De AeRbay, cRunn, RuaRadCdeNEe => 
分 析 数 量 的 需要 来 决定 ， 井 适当 增加 一 些 ， 一 坎 配 成 赃 放 (一 些 

不 宣 一 天 配制 的 试剂 除外 )。 eM We WE DEAE PEI HK 决 

定 。 例 妇 对 淮河 上 、 中 游 一 带 的 土壤 ， 由 于 OIL 含量 低 ， 如 果 
AgNO trie HO, IN 抽 度 便 太 大 ， 这 样 在 百分比 含量 上 便 发 生 © 

0. .001~ 0.002% HERBS 
ae? = .对 于 可 洲 盐 中 Catt, Me**, S07 1 的 测定 ， ‘tn at 中 
成 分 很 少 -需要 多 取 一 些 溶液 酸化 ， 等 省 入 后 

再 测定 。 

SAAMI. We. 管理， 应 有 专人 负责 ， 制备 好 的 样 、 

By 须 先 测定 网 于 十 的 水 分 含量 。 求 出 把 风 于 二 重 换算 为 烘 于 十 

重 的 采 数 3， | 


e500 7 
| a te nat 100 一 9 
FORT LMS REMAS RA HATS - 


=< . 


. 
ae 全 ae 7 
oS ae 2 ; t's 
Peak pears.” - po? He He aie <a ee 
er He | sea 后 < Fe 
“eg te 下 并 -- yas eee > Ph 
人 区 ek 
Alege ne 为 tS 
< goa : . p * pgs 
a Mey ee a oe: 7 : x Te 二 oe 
ES eas Seg, wn We See 
‘% 7 — 43 ear a 
ees ” 
- 可 和 
Pos ; : 
4 Path 世 


Gil LBL Ae RIE ARE: 1. CELI HY + “ i 本 
2. 地 形 图 ; 3. 附 有 所 有 上 士 种 的 剖面 形态 说 明 、 化 学 成 分 、 柄 械 成 
“分 和 物理 特性 等 的 土壤 发 生 学 分 类 玫 ; 4. 关 于 士 壤 形成 的 各 种 自 。 
然 地 理 环境 (水 廊 、 地 质 、 地 形 、 地 瑶 和 植物 ) 和 调查 地 区 两 主 壤 
分 布 规 律 的 野外 材料 ; 5 农业 再 查 资 料 。 此 外 还 必须 利用 所 有 前 
人 的 调查 材料 。 1 
十 壤 分 布 图 是 答 制 在 与 野外 所 用 的 底 图 相同 的 灾 白 地 形 图 
| 上 。 当 清 输 土壤 章 图 于 空白 地 形 图 上 时 ， 须 根据 野外 实测 图 的 者 
- 料 改正 所 有 上 发现 的 错 训 。 为 了 使 土壤 分 布 图 名 符 其 实 下 成 为 发 展 ， 
社会 主义 农业 的 科学 根据 ， 它 不 仅 需要 说 明 土壤 的 分 布 ， 还 须 指 量 
出 最 主要 的 成 士 因素 的 分 布 。 正 如 欲 改 造 植物 二 性 须 了 解 和 考 上 
其 外 界 环境 一 桩 ， 和 欲 改 良 某 一 种 士 壤 ， 也 必须 正确 地 子 解 其 自然 
地 理 环 境 ( 士 坊 就 是 在 此 环境 中 发 育 、 形 成 和 和 为 农 亚 生产 次 料 
WEN). ATMEL AEE, BRT IBS AE 2, WR, | 
芋 种 的 分 布 界 秦 和 外， 还 必须 指出 最 主要 的 成 士 因 素 的 分 布 界限 < © 
这 一 点 开 规 划 安 业 生产 ， 以 及 用 各 各 不同 措 施 提 高 十 壤 取 力 是 袖 
为 重要 的 。 SS Spe 3) | 
ie 了 雪子 失 可 上， 首 和 作为 十 的 
PRI fs SRE ES IRE, DATEL eR 生 人 
” 色 符 号 ， 以 及 不 同比 例 尺 时 图 例 的 形式 和 项 目 ， 没 有 BA ES BE 
Goeiappepibccnieipinidebbiiie. oe 
Hho Le ATA S Pees Se, DAM ED HB TS 
3D, Z2WRFAAASAA, 
HENS 2. a SB 4 


Pp 


j 2 mie 


We 
"hea 亚 关 、 士 种 等): A 


指示 


全 


cone Neen 8H 阿拉 伯 数 字 ， 与 在 亚 类 号 三 


ZA F Fir Shap (Kies), 《例如 :- 285)o 


RAR To 


< 52 i fe RAE lH — 定 范围 的 ， 册 用 符号 表示 出来 。 目 前 应 


用 的 有 : 碱 化 原始 神色 土 四; ; 碱 化 淤 育 神色 士 @。。 | 


2. + SR: 在 土壤 轮廓 中 Qik ELEY OBO 
MARE ES, SOLED Bowe WaT B78 rl A JL 


RHI. 在 图 形 中 写 明 其 土壤 指 TROT > gitag: Wee. A 
a JLT fo P21 


TAN 6%5 以 下 10% 4 15% 0 mag) ss (y ed = 
; a GO 30% i 35% 所 ] 40% 45%, 人 50% ; 
图 21 aS Be 


3. M0 AL By Fe fh FES: Tah 地 5 TW 
1— sh; Y—im; 工 一 一 落地。 

所 有 的 指示 记号 及 符号 应 写 在 较 显 明 的 地 位 。 HOA Ve BARA 
che HAH D> RES HIRE R GE. 

4. AREA AA: 土壤 的 母 质 、 所 处 地 形 及 其 主 要 特 
正 ， 均 需 群 明 地 轮 制 成 卖 附 于 土壤 分 布 图 上 。 

.土壤 分 布 图 及 土壤 分 布 图 设 明 表 网 图 22 及 表 27。 


党 ee 一 般 亚 类 之 南宁 用 不 出 i 
区别 3 二 种 之 问 则 用 属 ih: 类 的 颜色 的 不 同 深 KE Blo ae 
ic AED HS 


COLMA RS, Wie. Hite. MRS, A 
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图 22 士 壤 分 布 图 4 
=. tenon ae q 
TEE ARE Se PA SRA ET 
BOGART S101 UR, LE EOSRIEK, SSDI Ht 
与 土壤 变种 一 致 a 
_ ”土壤 质地 图 Lf ARIE (A O~ 25 BR oh )Dob 
《II 米 左 右 ) 的 分 布 情况 。 
二 所 可 有 了 不 的 六 区 双 病夫 末 辣 交 
BAKE 323) pease 


(D»: ve: ‘Qe 
i oe — POP on 
图 23 “土壤 质地 图 例 

sat aera A 医 砂 粘 相间 
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和 多 层 相间 的 土壤 质 地 ， 可 另 加 符号 表示 ， 如 图 24o 
— 除 以 颜色 及 辣 条 卖 示 质 地 外 ， 井 应 写 明 指示 记号 ， 考 二 条 罗 


- 2? 
A. Oe ie 人 党 baa . 4 
tie i jae vo pei aie 
ara J fa SS 
要 | « 下 


_ 例 : RY ORR WEA, OI Re 
- i uy ipa 


RRR, Oy wate 本 
-图 25 {ME PHL “ Sree 3 

一 ya 

三 、 土 地 利用 现状 图 oe 
PULSAR RRM, HESY. CL, BEA AR 

3 3 an 


本 
‘ 
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MBAR. ; oe 


4 
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SEER =H 
区 | Bl zeae | Bil 


+ hoa me |e x | 人 wy WM wR 


T: <A RAI .各 


”在 图 上 可 以 用 不 同 的 颜色 表示 作物 得 成 ， BUR SOME RID. 
” (ARUBA eA WAAR) © 
: 士 地 利用 复 区 表示 法 如 土壤 分 布 图 ， 为 未 条 化 也 可 只 分 三 
®, Bp: . 
— A10% DLE: O10~ 30%; c130~ 509% 
土地 利用 现状 图 的 说 明 表 ， 目 前 土地 利用 的 情况 与 地 形 、 地 
腥 、 土 壤 等 关系 很 大 ， 均 须 在 说 明 表 ( 表 31) 中 详 相 注 出 。 


Pay pet 


四 、 土 地 利用 分 区 图 

“根据 土壤 分 布 图 、 地 形 图 、 野外 调查 记录 、 SADA 
-土地 利用 现状 和 农业 调查 资料 等 ， Peis Ht BI se We Pea RAR 
-改善 ， 来 牺 制 土地 利用 分 区 图 < 这 种 图 的 用 从 FET iE TRS 


= FAM 
oe be oh oh 

Fie | 
‘ TO ox 

三 年 五 熟 制 区 | FRA —Z 
yee ee OR 


稳 一 麦 
RARE 
FAM 
—te= pnp | Ze FRI CH) 
: (AE) 
| Beak | 
Wi —FRER 
ERD 


二 年 五 熟 制 区 


者 以 更 适宜 而 易 规 别 的 图 表 材 料 ， 以 便 在 目前 的 家 业 技 林 东 my 

于， 根据 土壤 成 士 母 质 和 地 形 等 的 特性 ， 指 出 应 该 怎样 更 谷 理 地 本 

AMM. AMARA, RM, RATA | 

提出 利用 的 初步 意见 。 这 a 
五 、 土 坊 改 页 图 - 

ARGENT 

同 的 土地 区 段 。 

了 HBL OA PLR: Nee < 

1. EES Zh} . ee 

C1 ab gets, Se 


/ 


. "le. | 


YL 
有 oe a. ei 
23s = SG oi 
ga x aor f 4 F 2 r ‘ %, 和 7 . ao 
ae | 167 


2 eA moe, BH ik. BNRE). AL on ae 


mes i 本 全 Fama RH) 及 0 pie 4) ai | 
Cafes 


(5) EMRE RS se 
《5 SLR ADEA Mr IM RH mea ? 


等 。 


oe oe x | 
: SRIETNOR, TAR, TAO REIS 
学 性 质 等 。 os he I ae Rin 
8. Re FRE 


ee ae re rere. ae | 
SORES A BAe se LS BE Ak DE is oer 
A EUR ae 
- 按照 国家 烃 济 发 展 需要 的 鼓 区 的 发 展 计划 ， 人 民 公 入 对 该 
的 发 展 计划 ， 当 地 居民 在 改良 利用 上 的 方法 及 愿 疹 。 
， 王 列 套 料 可 具体 反映 到 土壤 改良 图 上 的 有 : be. 
SRG, WAG. WSR, WER PRE ROLE, 土地 利用 情况 等 。 
其 表示 法 可 简化 如 下 : 
A ae Pee eT: 
. PT ieee CL eee aT te | 
THANKS. WEKEMEEOO, Ob FT LES 
wwe, AAEM ES), 
BIA: sh seh: 


"SG 


7 M2 TC) ve . 
Z oe VCOOY TSE RY 3 ie 28 Cg eae 
ERR A, YAR BR EK BIE. Renee 

\ 在 士 壤 改 良 图 上 应 附 赂 粗 的 说 明 表 ， 其 格式 如 表 32。 © - 
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| TRE OFF REE IG) 


AF a ee es ee Ae Le ee ee ee 


“PEREEE See 


吸水 速度 
(厘米 /小 时 ) 


农 业 利 :用 te ab 
i EOL OR ae 
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axa: \ mw wR 
RR. + B38 4H ik 


备 eS a 


7. RIBERA 


Je-L LE PACE RET SUF 

AEST RE SH MLL LIE, ORT em ek 
Hey ot LANE SG De MH, MOTTE EY MAE, 
) AB MER AA RIMSI 2 ARE ITI 
代号 写 在 分 区 范围 内 坡度 可 让 楼 注 明 。 如 ; 


i WFAN OR : | 
a (Se HO 8 BBC UO EF AER A 
ies | 
ZUR: 1p EAI EERO HF ASR Te 
FMB 2.57 F L-CS ” 
Ss ARE TAMA, BADR ZT, 
地 下 水 埋藏 课 度 可 分 为 下 列 数 级 :- ae | 
0~ 1k «1 & 
1~ 23K FE 
2~3 米 黄 
3~ 53K. He 
BAT VER 
、?7~ 10 米 BRE 
oe ~ 10K # ; 
; Sami aeNRIe FAM RITE Fain, eseAN 
ADM TASS A, SE EW 0.5 米 或 1 米 。 
A. 地 下 水 矿 化 度 图 | 
4 EAMES Tk ICM JIE AUN SF Ak Ub le 
“地 下 水 矿 化 图 应 根据 地 下 水 的 分 析 砍 料 给 制 。 连 接 相同 之 点 
oo, Schmieg idea ode 


— a e 


RLM IL Ln We, 野外 记载 表 和 今后 作物 栽培 
规划 的 分 布 情况 ， 以 及 年 壤 表 士 、 亚 表土 、 心 十 的 厚度 和 质地 
等 ， 求 讨论 确定 深 翻 的 深度 和 措施 。 深 翻 的 课 度 确 定 后 ， 在 图 上 
ZAR TAL PRT Fe MERA A 
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a, 
a med N 
eS 


pg 性 # 


Tae > prema | 
RS ERAN peepee le mae ch 
一 ay. g | ay te 4 上 于 OO ae 
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6 十 、 土 村 肥力 图 
SUR OTEN, TCLALI THU amy Me. OR 
“含量 在 图 上 表示 出 来 ， 以 供 施 肥 时 参考 。 肥 力 分 执 标 准 是 将 有 机 | 
i. SREAHOM BED AWB, C. DRA, DAY. © 

0, RR, RELA 这 样 可 以 反映 出 50 Hk 

gre) 1s) op: 221, Ca eeaeec ome 2 

具体 闪 容 如 下 : 5 | ae 

“1 SHCLHE DEIN. SERCO, eR 
FAG Bo FIM eae EINE EI J 

_2RLREOERDALRD LAE ~SOMKAAMAT | 
两 层 时 ， 均 取 平 均值 来 确定 肥力 级 别 。 

3 表示 符号 如 下 : 


ee 
ame ven i 


ae BM Rt, MB, SHAK e025 OR) 
Hl . 号 有 机 质 ,至 气量， 速效 磷 ， 速效 钙 ( 必 十 25* ce sollte) 


: na = 本 —_— at > Fr ae 
saa De ae ee 


0.07~0.1 


OC (e) 0 0.04~0.07 eae 


a Bay > 0.8~1 
aan 

E A 

r- 


D Ya) i cas ME SRO te <0.04 


| 5. 肥力 代号 说 明 举例 : ABA, BL OL DRAB O25 
米 ) 的 肥力 级 别 ; Ba, by cy d eau ae 7 
BG ee 
例如 : Bese A AML HE 0.0~ 196 2, BRE 
-0.04~0. 07%:Z Ho 依 此 类 推 。 
4 6. PRACT AE DBIIN, SBME. ， 
有 人 主攻 
TSG BE 
例如 主要 以 Be 为 主 的 肥力 区 ， 内 部 个 别 为 Ba i, mF 


ee ae tee ey ea a 
tia Foxes 105 C, No Pye 
Sta 


十 一 、 图 的 面积 计算 及 其 他 EAS } 
1. ES: RATA UIE, SEDIEBN ALO : 
- 算 时 每 一 区 均 须 疆 号 ， 共 训 差 不 得 超过 0.196。， 
计算 芍 计 表格 式 如 表 35。 


2. 图 的 修改 程序 : 在 纵 好 土壤 分 布 图 、 士 地 利用 图 及 土壤 改 
息 图 的 草图 后 ， 如 发 现 有 错误 或 必须 进行 变更 时 ， 应 首先 修正 土 国 | 
- 壤 分 布 图 ， 再 修正 王 地 利用 图 * 最 后 修正 土壤 改良 图 ， 以 使 所 有 

的 图 都 一 致 ， 彼 此 没有 矛盾 。 “ | 

ARIE SN ELI, SERS ATIEBS 4 
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; 8$34 士 青 调查 报告 的 编写 2 _—. 
HH. SHRVRERLBTRDS, ME 
AeA HOMIE HR. AACN ERM BERR | | 
原 定 计划 、 任 务 。 大 至 应 包括 下 列 各 项 : a 
—. Be 

.调查 的 目的 与 要 求 。 
2 .调查 区 地 理 位 置 、 行政 区 划 及 亩 积 ( 附 调 查 区 范围 图 于 
(1 ) 地 理 位 置 “aise, meee, “UR | 
”篇 度 。 g 
(2 ) 行 政 区 划 : 包括 省 、 市 、 BADE 全 部 或 一 部 4 
分 了 > a 
(3) HR: fa OBER NO Om EL RCE ee. 4 
积 ， 湖 泊 及 洼地 蔷 洪 区 面积 )、 新 调查 区 面积 、 补充 届 查 区 面积 - J 
Sea RL, WALA AE 2 
. 3. 工作 租 雁 及 时 间 : oo 
C1 IFLR: RUHR. BL A 
| net ee i 


a 


上 一 


aa 的 主要 工作 ECM 1 WEL (EA BH 

sn, ey. SSRI, FORE. 

SESE: : 

《1) 完 成 的 各 种 图 幅 及 襄 明 。 

(2 ) RoR FR ) 

《3 HE ee (EE 对 照 及 检查 剖面 、 :人 和 
eee), RAMBHS 、 、 
(4) BRR RE 水 样 数目 及 整 段 标本 数目 。 

(5 ) 分 析 工作 数量 ， 土 梓 、 水 棒 、 野 外 及 室内 分 析 工作 量 ， 

及 野外 水 分 物理 测定 数 。 

C6 ) 和 和 工作 人 具 时 外 条 际 了 作 波 有 室内 工作 日 煞 ( 
ihe TERRE) 0 ' 

OBA TIPE. 

总 渝 这 一 段 的 亿 这 内 容 ， 主 要 是 使 了解: 

C1 ) 调 查 资 料 适用 的 范围 、 

《2 ) 调 查 资料 适用 的 价值 ; 
Co) ABISEHR He DLA A SBI IR 
二 、 土 村 形成 的 自然 地 理 条 件 
1. 气 候 
(1 ) 降 雨量 。 
ce are . 

ae ess. |: a | } 
《4 ) 素 发 量 。 

” (5 ) 霜 期 。 

《6 ) 凤 向、 风速 及 风力 。 

2. 地 形 、 地 瑶 和 地 质 

C1 ) 地 形 及 地 貌 。 < 
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Derwent, 
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Se 7 te 
= Mey cr ‘ ‘ 
‘ ? ny 
S: SK 3c Hb att 
tr} oe : ; he ee 
oe j : moet adie Oo iia ea 
a 1 a T=) ==" : af or ee oS ‘Gn ae 
~ 2 7 A 7) j Fg ‘ 5 ’ | ¢ oe 2 et 
¢ F ~ Lt Pt te avi. 2 * 
’ i. eg . er 
- a . is? yr ae . oe ae 4 
. wet i eee X. ’ wt S85) 
Oi Fike! sp Gt ee 
Rs beth ee i’ ae 三 ¥ >" ee Pra. et Rivet 9 
0 Rin ctr =: 
oO Ss 
me 4 ge: 
" 
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2 ee 4 
> Ox) MAURIE Cs Ee 
C2) RMAF: 二 二 全 aS eae 
。 二 a. 作 物种 类 、 输 作 制 度 及 产量 。 tae 
2 bb. 耕作 与 施肥 。 > ze 
RACECAR, DIN 
Sho 
2 9. 农业 生产 中 存在 的 主要 关 题 。 ys a 
(3) Alienate: e ee 
a RRMA Se Sa 
| Meeereerre tr tT 2 
8. EO EES a Rts 
{oi HE ea HOS Wea pce 
C1 ) 分 类 原则 : WL test 四 
ee 2) 命名 标准 和 依据 。 3 
.有 仙人 居 和 汪 才 台 二 机 
”于 地 理 分 布 的 关系 2 Pg ite ee / 
3. 各 个 二 结 类 型 生成 和 你 态 的 综合 叙 迹 ，。 ae 
Chea BR LAS SEOUL, RR .@ 
a. 分 布 位 置 。 A Care bd Bet ; os 
peo laie. le a 
OWRD <a 
4, ARE er co 


~ 


~ 


《3.) 主 要 剖面 举例 : 
ja . 接 发 生 层 分 层 叙述 ， 其 证 包括 ; ALEVE IE, 色泽 质 
地 、 若 构 、 新 生体 、 坚 实 度 、 筷 陈 、 修 入 体 、 植 物 根 。 湿度 、 
PH. 石灰 反应 等 。 | 
rete eee ee 
EHR, BRS EA RAT BATU, ba Pe 
包 锋 下 一 般 的 一 般 特征 及 变异 范围 。 ee ks 
BA, RXR ASKS es ae 
fg RATE IO TR, BUTE, 


地 下 水 的 水 游 性 盐 类 的 转变 ， 代 换 姓 盐 基 成 分 改变 的 可 能 和 碱 化 


过 程 发 展 的 可 能 性 ， 地 下 水 位 埋藏 深度 改变 时 盐 溃 化 和 沼泽 化 的 
Felina MAE Ot ARETE SEAR AE IT HSL 

”已 士 坊 改 良 利 用 分 区 概况 

《1 调查 区 总 的 、 构 括 的 地 形 、 地 狐 、 雨 是、 土壤 类 型 ， 
亚 利 用 情况 及 存在 的 根本 问题 ， 早 洲 等 方面 情况 。 

(2 JOE eA LB A NTR SEAR TR 的 关键 问 

题 。 2 
| (3 MALAITA. 
2. 土 壤 改 良 利 用 分 区 原则 及 方法 
eel 太 全 于 产 作 业 二 人 六 情 Witt, BBS k 
» Sts EEE DE ‘ ”的 三 级 分 类 
Ds 法 。 
(1 ;从 区 东 本 原则 : Ae ORISA RE Be DUK = Ak 

，” a, 调 查 区 域 现 有 沭 排 情况 及 发 展 的 需要 和 可 能 。 


一 


=), ELE (BRERA), +BckooeeE Gut 


76 
RARER birt, acy 
=f LA 增产 的 可 能 性 。 
se 人 的 自然 二 
(2 ) 分 区 的 鉴定 aah “¢e ee | 
ata ELK. eR, EW RCH, 
RES), STB USF BTEC), Ci-(%)); BiL(pHA, KR 
ERERKARS 6, Bee AR(NaHCO,), Gi MACNa,CO 


~~ 


.e.4 Le 


zB, BBRABAES)SAANE Zo 站 
b. HOB. RRO 2 a 
ib FARE. PERCE eae 
| d EE ABRA BBE ER. ee eee 5 
e tH ARR EF RAH = | 
{. 25180 1HXREME—2SKRLRARBE, 
Cc PONT AR mL N, MR 
-以 及 是 否 需要 附加 士 壤 改 良 措施 等 。 
| MA, EARRODRERALOEER, HORTA 
标准 : - 习 了 
BS, a. Aik: . 5 aR --35 = , 
二 RkE—FMPSHRO ; Sere es 

oit—fBR. BR. HAS. ba 
二 了 .肥力 : HSRBAERERMGZ. 

c- 碱 化 : 接 麦 36 分 级 
R% 


下 无 碱 化 这 条 | <5 : | tem 

LABELA | 5~10 >1.0 “二 影响 不 显著 

Wee | ~- 10~20 a. Sens ae 

Woe Se fe | 20~40 ; >8.0 | Bees = 
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TY 碱 十 +40 ' >8.0 PREEK -=- 


由 本 的 nu 
| . ah a 


a Sank cae 5 .- isa 和 


2 ar A 4 


aig 5 失 219 名 ROC 1 RAH 数值 。 


Sn : 
oe ’ 7 
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177 
= Bs 


sa 本 r = 
ot a . 了 _—— 一 5 ~ 
ee <. Ac ie ME et i : eq 7 = ¥ 
3 Zz . ‘ a f 1 a r i= 2 
分 BR Fi aie MED AKRA 
‘ . = J ‘ a | . | i 
机 se ‘gals mL . 4 3 一 


二 工 无 盐 请 ER EY —BHED - 
Tm pig Oe 08 生长 一 般 作物 

| Waa a 0.02~0.03 EEK HED 
Net | (0.10.2 0.03~0.05 EX —EHED 

上 V 僵 资 化 其 他 亚 类 - 0.1~0.2 40.03~0.05 | 2 K—-REERy 

» Wess at-t eee 022 0.04~0.09° | 生长 一 般 作物 

- Wee “ 0.2~0.4 ~ 0.1 ~0.18 ELMER - 
‘Waemt - | > 04- >0.18 | 作物 不 能 生长 
SS SE eS FER NS Seale 


eR: 可 从 两 方面 考虑 : 
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ASI AS = ep. ROI LAB MELL), SK 上 
se HRA CRM LAOH) 语法 如 下 ， a ibs 
: RCE HT. : Re 
: LM NeeaRiNE, HGH. BR. ernst 地 ) 一 二 
EH, A Ste E ACTA, UPA, SO 


EEE AR PEGA HEA TA 4 Oey e oe me “ 4 be A 
A. CARRERA RMAARR ，  ， ee = : 
1. 第 一 区 类 ， 家 于 发 展 灌溉 种 植 水 稻 的 地 区 。 Retin 


-发 展 灌流 种 植 水 稻 ， 可 有 显著 增产 效果 。 /Si six eee ey ae 
ieee, AEA LS eS BIE EAA a 
bie OS 
ea, Chee RK. ae J a 

COSI. RK, SAC IR 3 

ae 第 -区 种 Bt PBR PACK 

b -第 二 区 种 : 改制 条 件 较 差 的 一 歼 改 二 的 的 水 E。 下 

(3 ) 第 三 区 组 :原水 稻 早 糙 混 种 ， 可 发 展 治 流 ， 扩 种 水 和 区 上 

a- 第 一 区 种 , | 现 以 水 稻 为 主 ， 可 发 展 灌流 扩 种 永 入 区。 a 


了 .第 一 区 种 ， 现 以 早 粮 为 主 ， 可 发 展 灌流 扩 种 水 和 区 
， (4 ) 第 四 区 租 ， 夭 旱 作 可 发 展 灌溉 改 种 水 稻 区 。 as 
7 (5 ) 第 五 区 机 ， CRW, RATE AK AK 
区 。 a = 
2 第 二 区 类 ， Faun BARE R(t et COM ae a 


“可 以 发 展 灌流 ， 能 达 显著 增产 效果 ， 个 别 地 上 虽 有 有 零星 轻 伍 玲 溃 化 或 a 
碱 化 现象 但 面积 不 到 5 % 如 竺 合 排水 及 适当 的 耕作 施肥 措施 AP 和 a 
”不 良 后 果 。 

Ci Cea, amie knee ; 

(2 SEA, eR cee tae EE . 
3. BSE, We RMU HAE. “1 3 
LT LIS, LR BESET PID a i 


cre: ecb ) Ww | 
PATER, 化 的 原作 区 ， aD Me 

es: % 2 

. tt ci Bok, freee Hy) 


wi 
aes are 为 mR oe 
janes, sinsmensanosm. 
sew eS, 有 起 演化 及 碱 化 威 胁 的 时 teil 流 
本 
ik, UE Pe, 3 


第 二 区 ‘ 本 证 清二， Hse TLL ERMA ACRE 
,第 三 区 种 ， PREECE, AAEM A Me, 可 以 和 入 水 和 : 
. yee os 
% ‘s a. ak rh PRES, RSH. fii, tmRNA 
< 和 .第 四 区 类 ， RE RTE, BER 
IRR, RRS A ah K HE, jer Nt, BBE 
AB, ADAM | 
(1 BR. Me, ye LE AIRE | 
区 2 ) 第 二 区 租 ， 原 水 田 、 时 地 混杂 > TD Be ake 
sega oe 
| 所 第 五 区 美 ， 以 农业 改良 措施 为 主 的 改良 利用 区 。 
在 改良 利用 方面 ， 芋 合 各 地 区 的 特点 及 存在 问题 ;以 农业 改 眼 为 主 。 
(19 第 一 区 组 ;- 倾 儿 地 ， 须 防止 水 土 流失 的 旱 作 区 。 ， 
二 《2 ) 第 二 区 租 , 沿 河 阶地 、 滩 地 、 砂 士 地 ， 以 排 作 施肥 改良 为 主 的 旱 作 区 。 
7 (2) 8= RRL 以 农业 改良 措施 为 主 的 盐 土 旱 作 区 。 
. a BER, WLR RK. 5 
.第 三 区 种 ， 须 改善 排水 ， 提 高 肥力 的 旱 作 区 。'， 
6. HARE, WABI, BPSRUERE. 
| FSR WEEN, 土壤 质地 砂 性 较 大 ， PIRES AR AUREL AARC 
eet arte tte 
1 CER, HE, PRE LE, | a 


院 植物 所 图 书 
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